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このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとう 
ございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r 安全上のごを意」 （59 〜目2ページ）を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
ととちに大切に保管してください。 
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付属品 



付属品をご確認ください。記載の品番は、 20] 0年3月現在のをのです。 

□ AC アダプター ( RFEA 已 03 J ) 

□ USB 接続ヶーブル （ K ] HY 04 AD 0002) 

□ バッテリーチャージャースタンド （ RFEB 039 G ) 

□ 外付けスタンド （ RFA 3] 已 1) 

□ CD-ROM 


• 本機はリチウムイオン巧電式電池を内蔵しています。 

• SD カードは別売です。録画などをする場合は SD カードをお買いホめください。 

• 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

別売品のご紹介 （2010 年3月現在） 

ステレオインサイドホン RP - HJE 3 已〇 


CLUB Panasonic 

Pana Scwse 



付属品や別売品は販売店でお買い巧めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買いまめいただけるをのち 
あります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話からちお買い巧めでさます。 

http://p-mp.jp/cpm 


まずお読み<ださい 


■ テレビ放送について 

本機は地上デジタル放送（ワンセグ）を受信して視聴することびできます。 

2011年7月のアナ□グ放送終了後わ引さ続さ、ワンセグのテレビ放送をお楽しみいただけます。 


ワンセグ（地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス）とは 

携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送で、 UHF 電波を使い、屋外を移動しなびらでち映像と音声、さら 
にデータ放送を楽しめるのび特長です。2006年4月]曰より、 NHK および民放各社からサービスび開 
始されています。（お住まいの地域によっては、放送されない地域ちあります） 

• ワンセグについて詳し<は、下記ホームページをご覧<ださい。 

社団法人デジタル放送推進協会 http://www.clpa.or.jp 


• 緊急警報放送、データ放送サービスには対応していません。 

• 画面びルさい携帯端末用の放送サービスのため、画質び粗<感じられたり、映像の動さびなめらかでない 
ことびあります。 

• 放送エリア内でわ、地形や構造物といった周囲の環境、本機を使用する場所や向き、電波状況によっては 
受信でさないことびあります。 

■ 記録内容の補償はできません 

• 本製品におけるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本製品または SD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 本書内の表記とイラストについて 

• 本書では、本機で使用できる力ード （P 已 3) を rSD 力ード」、 バッテリーチャージャースタンドを 「チャー 
ジャースタンド」 と記載しています。 

• 本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図-イラスト-画面 
などは実物と多少異なりますび、ご了承<ださい。 
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写真を見る 


. 写真を順番に再生する 
(スライドシヨー） ......... 


2 . 分類された写真を見る 

(曰付検索、フォルダ検索など）. 

ふお気に入りの写真を集める . 

4 . 写真の再生設定 

(順序、 BGM 倍楽）など） ....... 


各種設定 

1. 画質や音質の設定をする. 

2. タイマーを設定する . 


3 . フォーマットやその他の設定をする ..... 


その他 

1 
2 

3 

4 
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画面表示/こんな表示び出たら. 

故障かな！？ . 

Q&A (よくあるご質問） . 

使用上のお願い . 

本機を廃棄するとさのお願い ..... 

tt 様 . 

保証とアフターサービス 

(よくお読みください） . 

さ < いん . 


音楽を聴< 


音楽を聴く . 

U ピートなどの再生設定をする ..... 

音楽再生時に写真を表示する ......... 

音楽を SD 力ー ドに記録するには. 
音楽記録の準備をする 
(付属 CD - ROM のインス I ル）.. 
パソコンと接続する . 


準備 


付属品 . 2 

まずお読みください . 2 

1. 防水について 

(ご使用前に必ずお読みください) . 4 

2. 各部の名前 . 6 

本体スタンドとアンテナの使いかた ..... 7 

ホールド設定 . 7 

外付けスタンドを使ラ . 8 

SD カードを入れる/取り出す . 9 

電源の準備をする . 10 

充電する . 11 

電源を入れてチヤンネル設定する ...... 12 



1. 

テレビ放送を見る . 

...13 

2. 

チヤンネ>1レ設定を更新/消去する……… 

...14 

义 

テレビの設定 



(ホームおでかけの切換、宇幕など）... 

…]已 



録画する 


1. テレビ放送を録画する . 16 

2. 予約録画を確認/変更/取り消しする ..... 22 



ビデオ再生する 


録画した番組を見る . 23 

2 . 本機で再生でさるビデオファイル……24 
5 . 録画した番組を保護（プ□テクト）/ 

消去する . 2已 

4 . ビデオの再生設定 

(字幕、二重音声など） . 26 
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1 . 防水について 


(ご使用前にがずお読み < ださい) 


■ 本機の防水性について 

本纖ま、 J に C 0920 (IEC 60已 29) 「電気機械器具の外郭による保護等級 （ IP コード）」の 
IPX 6/ IPX 7 相当の防水仕様となっています。 

IPX6 (晴流に対する保護等級） 

本機から約3 m 離れて、内径]2.已 mm のノズルであらゆる方向から約 ] 00 L / 分の水を3分 
じ(上注水したあと、本機の機能び動作することに対応しています。 温水には対応していません。 

IPX7 (浸水に対する保護等級） 

常温の水道水にて、水深] m に本機を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、本機の機 
能び動作することに对応しています。 水中に落下させたり、水中で操作したり、お風呂などの温水 
につけることには対応していません。 


防水が象の 

対応 

真水、水道水 


非対応^ 

石けん水、シャンプー、入ミ谷剤、洗剤、温泉水、プールの水、海水 


《非対応の水中につけないでください。 


■ 水のかかるところ (ミ谷室や台所など) で使用するときは ly 下のことをしないでください 
• AC アダプターを接続したり、チャージャースタンドを使用しない 

めれた手などで触ると感電の恐れびあります。 

• ヘッドホンを接続して使用しない 

端テに水滴び付<と、誤動作したり端テびさびる恐れびあります。 

• カードふたを開けて、 SD カードを入れたり交換したりしない 

水滴び付いて端テびさびるなど、故障の原因になります。 

力ードふたと端子ふたをしっかり巧じていてもな下のことをしないで<ださい 

• 故意に水の中に入れない 

誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔らかい巧のよラなをのでふいてください。 

• 石けん水やシャンプーなどの液体をかけない 

誤ってかかった場合は、速やかに洗い流し、柔らかい巧のよラなをのでふいてください。 

① 常温の水道水を弱めの水量にして洗い流してください。（洗剤で洗わないでください） 

② ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 

• お室など湿気のをい場所に放置しない 

使用後は、柔らかい巧のよラなわので水滴をふさとり、ミ谷室から持ち出して室内に置いてください。 

• サウナで使用しない 
• 寒い屋外か5急にミ谷室に入れて使用しない 

本機び冷えた状態で、ミ谷室など湿度の高い場所に移動させて使用したとさは、つゆつさび起こ 
り、本機内部に水滴び付くことびあります。 


■ 防水性を保つには、下のことに気をつけて取り扱ってください 

• 本機を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない 

本機び変形や破損し、防水性び保てな<なります。 

• スピーカーの穴を先端のとがったちので押さない 

スピーカーび破損し、防水性び保てなくなります。 
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■カードふた、端子ふたの取り扱いについて 


ふたをしっかり確実に閉じてください。 

ふたび開いたまま使用すると本機内部に水び入り 
故障します。 j ; rF の場合でを内部に水び入り故障し 
ます。 

〇ふたび完全に閉じられておらず、すき間びある 
〇 ゴムパッキン ((A)). ゴムパッキンのあたるとこ 
ろ（⑥）に毛髪、糸くず、砂、ほこりなどの異 
物び付着したまま閉じている 


端子一|| 
ふた 

力ード-. 
ふた 


巧 L 

=圓个言 

RELEASE 、 

日 屈 


[ LOCK / RELEASE ] つまみ 

赤色部分び見えな 
<なるまで動かす 


LI - 



〇 

ずを間 


0 


毛髪など 
の異物 



.(A) ゴムパッキン 

< B ) ゴムパツキンの 
あたるところ 


• 力ードふたには [ LOCK / RELEASE ] つまみを備えています。 


ご使用前に必ず [ LOCK / RELEASE ] つまみの赤色部分び隠れていることを確認してください。 
• ゴムパッキンにひび割れや変形びある場合は、そのまま使用しないでください。 


防水性を維持するため、2年に1度は3’ムパッキンなどの防水に関する部品の交換（有料) 
をおすすめします。 


• 手がめれた状態や本機に水滴が付いたままでふたを閉めないでください。 

水滴び付いて端テびさびるなど、故障の原因になります。 
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■ 水のかかるところでご使用後のお手入れ 

• 本機をしっかり持ち、軽く振ってスピーカーなどに付いた水滴を落としてから、乾いた柔5か 
いなのよラなちので本機をふいてください。 

寒;令地で、水滴び付いたまま放置してお<と凍結し、ふたび開かな<なるなど故障の原因にな 
ります。 

• ミちれがひどいときは、水に浸した巧を絞ってか5ミちれをふき取り、そのあと乾いた柔5かい巧 
のよラなちのでふいて < ださい。 

ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、ミ谷室/ミ谷槽洗剤などの溶剤は、外装ケースび変 
質したり、塗装びはげる恐れびありますので、使用しないでください。 


I スピーカーについて 

スピーカーに水滴び付いていると、音びルさくなったりひずむことびあります。水滴を乾いた柔ら 
かい巧のよラなをのでふさ取り、しばらく乾燥させてからご使用ください。 


万一、本機に水び入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談<ださい。お客様 
の誤った取り扱いび原因の浸水による故障の場合は保証対象外となります。なお、付属品は防 
水仕様ではありません。（外付けスタンドを除く） 


己 

































2 . 各部の名刖 


電源ボタン 

モー ドボタン 

音量ボタン 

[(!)/!] 

[ MODE ] 

[- VOL +] 

POWER ! ぶ1 ) 

(¥ ode 1( - 

- 

V 0 L 

+ 1 



スピーカー （ L ) 


液晶 モニター 
動作表示ランプ 


点な 

充電中 

'謡網隔) 

録画(準備、中断)中 

'諭偶隔) 

音楽再生中、 

画面表示オフ中 
(テレビ視聴中や 
ビデオ再生時） 


メニユーボタン 
[ MENU ] 

戻るボタン 
[ RETURN ] 

メニュー設定時などに巧すと、巧すたび 
に前の画面に戻すことびでさます。 

スピーカー （ R ) 


十字キー 

チャンネル操作、再生操作、モード•メニュー設定時などに 
巧して操作します。 


本書での十字キー操作の表現 


例：左を押すとさ 例：中央を押すとさ 

実際の操作本書での記載実際の操作本書での記載 


易;霞 



中央を巧す 


□ックつまみ 
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义本体スタンドとアンテナの使いかた 


本保スタンドの使いかた 


矢印の方向に開くと、本機を手で持たずに立ててテレビ放送などを見ることびでさます。 



f お知5せ ) - 

• ボタン操作をするときなど、本機を操作するときは本機を手で支えなびら操作してください。 

• 本体スタンドは、約90度に開いた状態で使用してください。それ!; Lb 無理に開いて使用すると、本機び倒 
れやすくなったり、本体スタンドび変形し、破損する場合びあります。 
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アンテナの®いかた 


テレビ放送を見る場合は、アンテナを立ててください。 

• アンテナは矢印の方向に動かしてください。液晶モニター側や本機裏面 
側に動かすことはでさません。 

• テレビを見ないとさや録画をしないとさは、アンテナを元の位置に戻 
して < ださい。 

• アンテナに無理な力を加えないでください。また、アンテナをつかん 
で本機を持ち運ばないで<ださい。アンテナび破損するなど故障の原 
因になります。 



4 . ホール ド設定 

ホールド設定をオンにすると、ボタン操作を受け付けなくなり、再生び中断するなどの誤操作防止 
になります。また、ご使用後かばんの中などに入れて持ち歩くとさに、ボタンび押されてを電源び 
入らないよラにします。 

• 電源「切」の状態でわホールド設定/解除することびでさます。 

[ MENU ] ボタンを約2抄 W 上巧したままにする 

• 設定のメッセージび表示されるまで押したままにしてください。 

〇ホールド設定を解除する 
[ MENU ] ボタンを約2秒に Lb 押したままにする 

• 解除のメッセージび表示されるまで押したままにしてください。 






























5 . 外付けスタンドを使う 

外付けスタンドには吸盤び付いています。固定して使えるためミ谷室などで使用する場合に便利です。 


〇 か付けスタンドを水平なとこ 
ろに置を、レバーを矢印の方向 
に下げて固定する 



■ 取り外す 

1本機をが付けスタンドか5がす 



2外付けスタンドをがす 


• レバーを下げる前に、吸盤部分び密着す 
るように外付けスタンドを巧しつけてく 
ださい。 

• レバーを下げたあと、しっかり固定され 
ていることを確認してください。 
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本機をか付けスタンドに載せる 



•本体スタンドを 
折りたたんでお 
いて < ださい。 


〇が付けスタンドのレバーを上げる 
〇 吸盤のつまみを持って外す 

• 必ず レバーを 上げてください。 レバーび 下びった 
ままで外そラとすると、外付けスタンドび破損す 
る恐れびあります。 

• レバーを上げてわ吸着したままになることびあり 
ます。この場合は吸盤のつまみを持って外してく 
ださい。 


外付けスタンドの設置場所について 

• お檀の縁など狭いところで使用する場合は、幅約己 cm 似上 
の水平面に設置して<ださい。 

• 設置後、本機を載せる前に外付けスタンドびしっかり固定 
されていることを確認して < ださい。 

• 水のかかるところで使用する場合は、本機のカードふた/端 
テふたを確実に閉じておいて<ださい。 



( お知5せ^ - 

• 外付けスタンドは!; TF の使いかたをしないでください。 

本機やスタンドび外れて落下し、本機び破損したり、けびをする恐れびあります。 

-壁などの垂直面や傾斜面に固定して使用しない 
-本機を外付けスタンドに取り付けたまま持ち運ばない 
-凹凸のあるところに設置しない 
-頭より高いところに設置しない 
-車のダッシュボードの上に設置しない 

• 外付けスタンドを回転させないでください。外付けスタンドび破損する恐れびあります。 

• 本機を操作するときは、本機を手で支えなびら操作してください。 

• 吸着び悪くなった場合は、吸盤部分についたほこりなどをかで洗い流し、軽くふいてから設置してください。 
• ミ谷室など湿気の多いところで使用したあとは、ミ谷室から持ち出し室内に置いて<ださい。 

• 長期間使用しないとさは、外付けスタンドのレバーを上げて吸着を解除してください。 
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心 SD 力ードを入れる/取り出す 

SD 力ードの出し入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。 


〇 


カードふたを開ける 

1 [ LOCK / RELEASE ] つまみを 
[ REI _ EASE ] 側へ動かす 
2カードふたを引を出し、開ける 
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カードふたを閉じる 

1カードふたを閉じ、まっすぐ押し 
込む 

2 [ LOCK / RELEASE ] つまみを 
[ LOCK ] 側へ動かす 




カードふたび確実に閉じているかを確認し 
て < ださい。 



入れるとき 

SD カードの向きに気をつけて、「カチッ」と音 
びするまでまつすぐ奥まで入れてください。 


出すとさ 

SD カードを「カチッ」と音びするまで押し、 
まっすぐ引さ出して < ださい。 


microSD 力ード / miniSD 力ード 


microSD カードや min 旧 D カードは専用のア 
ダプターに装着して、本機に挿入してください。 


SD カードの書を这み禁止スイッ 


スイッチを「1_日 CK 」 側にしておくと、 SD 力一 
ドへの書さ込みやデータの消去、 フォーマット 
はでさなくなります。戻すと可能になります。 


書を込み 1 ' 

禁止スイッチ ——I 



C お知5せ ) - 

• パソコンなどに接続して転送中や、再生中、録画中は、 SD カードを取り出さないで < ださい。転送中や録 
画中に取り出すと、 SD カードの内容び破壊される場合びあります。 

• SD 力ードをご購入後はじめて使用される際は、本機で SD 力ードをフォーマット （ P 4 已）することをおす 
すめします。 

• めれた手で SD カードを出し入れしたり、水のかかるところで出し入れをしないで<ださい。 

• 本機に水滴などび付いているとさは、水滴を柔らかい巧のよラなわのでふさ取ってから SD カードを出し入 
れして < ださい。 
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電源の準備をする 

AC アダプターを使用すると、電池残量を気にせずに部屋などで長時間連続してテレビ放送 
などを視聴でをます。 


AC アダプターをコンセント 
に是し込む 



ケーブルを奥まで 
是し込む 

DC.N(SV) W 
上向さにする- jS) 


本機をチヤージヤースタンドに 
載せる 

本体スタンドを折りたたんでおいて < ださい。 


取り外すには 

チャージヤースタンドを 
押さえなびら持ち上げる 




本機に水滴び付いているときは 

本機に水滴などび付いた状態でチャージャースタンドに載せたり、 AC アダプターを接続しないでく 
ださい。この場合、柔らかい布のよラなもので水滴をふさ取ってから電源の準備をしてください。 


C お知5せ ) - 

• チャージャースタンドは防水仕様ではありません。水のかかるところで使用しないで<ださい。 

• めれた手で AC アダプターを接続したり、水のかかるところで AC アダプターを使用しないで<ださい。 

• AC アダプターは本機専用です。必ず付属の AC アダプターを使用してください。また、付属の AC アダプ 
ターじ(外をチャージャースタンドに使用しないでください。 

• 本機を操作するときは、本機を手で支えなびら操作してください。 

• 本機をチャージヤースタンドに取り付けたまま持ち運ばないでください。本機び外れ、落下するなどして 
破損します。 
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お買い上げ時、巧電式電池は巧電されていませんので、巧電してか6お使いください。 

• 本機はリチウムイオン巧電式電池を内蔵しています。製品廃棄のとき切外は取り外さないでくださし、。 


0 (電源び入っている場合は） 

[(!)/!] ボタンを巧して電源を切る 

A AC アダプターを巧って電源の 
W 準備をする (P10) 

充電中は 

動作表示ランプび点打します。 

巧電が完了すると 

動作表示ランプび消なします。 



内蔵電池について 


充電時間 


通常巧電時 

約已時間 

エコ巧電時 

約4時間 


-周囲温度2已でで充電時 
-電池を使い切った状態から充電時 


エコ巧電の設定 

《はじめてお使いの場合は、まずチヤンネル設 
定をしてか6、設定してください。 

チヤンネル設定をずる： P12 


通常充電にするか、エコ充電にするかを設定します。 
お買い上げ時は「オフ」（通常充電）に設定されてい 
ます。 


1 


通常巧電（オフ）： 

] 00%の充電になり、]回の充電で長時間使用した 
い場合に向いています。 

エコ巧電（オン）： 

90%の充電で充電完了にな0、電池寿命（充電回数） 
を長持ちさせたい場合に向いています。 

(電池持続時間は通常充電の90%になります （ P 已7)) 


• 電源を入れておく （ P 12) 


〇 


[MENU] ボタンを巧ず 


充電回数 


通常巧電時 

約已00回 

エコ巧電時 

通常充電時の約2倍 


電池残 量 表示について 

表示び消えているとさは、十字キーの ▲ を押す 
と確認でさます。 

• 表示び消えた状態でち「[■」になると常時表示に 
切り換わり、しばらくすると電源び切れます 。 r g 」 
表示に変わったとさは早めに充電してください。 


A ▲/▼で r その他の機能へ J を 
W 選び、中央を巧す 

© ▲/▼で r 初期設定 J を選び、 
中央を巧ず 


〇 


▲/ ▼で r エコ巧電設定 J を選ぶ 


A ◄/►で r オフ J または r オン J 
巧を選ぶ 


オフ： 通常充電 
オン： エコ充電 


電池持続時間については： P 己7 


〇メニュー画面を消ずには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


广お知5せ ) - 

• 電源び入っているとさでわ充電されますび、満充電になるまで約]0時間かかります。（お買い上げ時の設 
定の場合）また、充電中の表示はされません。 

• 電池残量を使い切らな<てち、継ぎ足し充電び可能です。 

• 充電は周囲温度已で〜3己にで行ってください。 




























9 . 電源を入れてチャンネル設定する 


[0/1] ボタン 押すにけ L 、 

ク か電源を入/切で 

TOWER tl 0/1 ^ きます。 



都道府県（地域）に登録されているチャンネ 
ルについて 

放送局名は、2010年3月時点の放送局運用規定 
に基づいています。 

• ご使用の地域によっては、電波状況び悪いチャ 
ンネルわ登録されている場合びあります。 

• ワンセグサービスび開始されていないチャンネ 
ルち登録されていますび、サービスび開始され 
るまでは視聴でさません。 

• 登録されているチャンネルの放送局名や周波数 
は、将来変更になる場合びあります。 


[(!)/!] ボタンを巧して電源を入れる 

お買い上げ時はチャンネル設定されていません。 
政下の手順でチャンネ J レ設定をしてください。 

• チャンネル設定はご使用になる場所で行つ 
てください。 

〇 表巧内容を確認し、十字キーの 
中央を巧ず 

© チャンネル設定の方法をお認し、 
十字 キーの 中央を巧す 

© ▲/ ▼でご巧用になる地域を選び、 
中央を巧す 

• 地域び特定でさない場合は「チャンネ 
ルスキャン」を選び、手順©へすす 
んで < ださい。 

© ▲/▼ で都道府県を選び、中央 
を巧す 

A 表巧内容を確認し、十字キーの 
W 中央を巧す 

現在設定中の場所で受信可能なチャンネ 
ルを調べて表示します。^ 

© 登録する放送局を確認し、 

十字キーの中央を巧ず 

© ◄/►で r 登録する J を選び、 
中央を巧す 

• 登録し直したいときは、「やり直す」を 
選んでください。 

gs % 表巧内容を確認し、十字キーの 
W 中央を巧ず 


广お知5せ ） - 

《都道府県（地域）に登録されているチャンネルと検索されたチャンネルび表示されます。（手順©で「チャ 
ンネルスキャン」を選んだ場合は、検索されたチャンネルのみ表示されます） 

■約己分!;^上操作しない場合、自動的に電源び切れます。（オートパワーオフ） 

• 放送局は最大 ] 8局まで登録でさます。 

• ひとつのチャンネル内で複数のま組び放送されるサービスに対応するチャンネルびある場合は、放送局の 
末尾に「-2」「-3」び表示されます。 





































テレビ放送を見る 


アンテナを立てておく （ P 7) 


〇 


© 


[ MODE ] ボタンを巧ず 


MODE 


▲/▼で r テレビを見る•録る J 
を選び、中央を巧す 


国テレビを見る•録る 
H ビデオを見る 
n 音楽を聴く 
m 写真を見る 



• テレビ放送を受信します。番組情報表示はし 
ばらくすると消えます。再度表示したいとさ 
は十字キーの ▲ を押してください。押すた 
びに表示/非表示を切り換えます。 

• モード切換画面やメニュー設定画面では、1分 
上操作しない場合、切換/設定画面び消え 
ます。 

■ 番組を選ぶ 

十字キーの ◄/► を巧す 


■ 音量を調整する 

[ VOL ] ボタンの [ - 


][ + ] を巧ず 


〔 


VQL 


「0」〜「2已」の間で設定でさます。 
お買い上げ時は「12」に設定されています。 


ンネルー覧か6選局ずる 


A テレビ放送を巧聴中に 
W [ RETURN ] ボタンを巧ず 





の〇〇テレビ 
囚〇〇放送 
团〇〇テレビ 
回〇〇テレビ 
回〇〇放送 
固〇〇放送 
圆〇〇テレビ 


アニメ劇場 
きら.きら*りん 
時代劇アワー 
_ミステリー劇場 
今曰の料 S 


上から順番に取得した番組名を表示します。 

• 番組名取得中でを選局でさます。 

A ▲/ ▼で見たいを組のチヤンネル 
W を還び、中央を巧す 


( お知5せ ) - 

• すべてのま組名を取得するのに時間びかかること 
びあります。 

- [RETURN] ボタンを巧すとま組名取得を中止 
し、前の画面に戻ります。 

• ま組名び r ••-取得失敗」と表示されて 
いる場合は、電波状況び悪<てま組名の取得びで 
さていません。 

• テレビを視聴中に「現在のチャンネルー覧と異な 
る放送局を受信しています。設定を変更して<だ 
さい。」び表示される場合、チャンネル設定をした 
とさと異なる地域の放送を受信しています。チャ 
ンネルを設定し直してください。 （P14) 


♦ 映像の乱れびあるとをは ♦ 

屋内などで電波状況び悪い場合、映像や音声び止まったり乱れたりします。 
場所を変えたり、アンテナの角度を調整してください。 


テレビ放送 
を見る 
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2 チャンネル設定を更新/消去する 

本機は「ホーム」「おでかけ」の2種類にチャンネルを登録でさます。ご使用場所に応じて使い分 
けて登録しておくと、移動するたびにチャンネル登録し直す必要びないので便利です。 

• チャンネル設定はご使用になる場所で行って<ださい。 

• お買い上げ時に設定したチャンネルは （P]2)、 「ホーム」に登録されています。 

• チャンネル設定は、更新するたびにチャンネルを新し<登録し直します。 

• 設定したチャンネルは、電源を切ってわ保持されます。 

• 「ホーム」「おでかけ」には、放送局をそれぞれ最大] 8局まで登録でさます。 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 13) 

• アンテナを立てておく （ P 7) 


[ MENU ] ボタンを巧ず 


© ▲/ ▼で r テレビの設定 J を遷び、 
中央を巧す 


A ▲/▼で r チヤンネル設定 J を 
W 選び、ホ巧を巧す 


© ▲/▼で r チヤンネルー質を更新 
する J を還び、中央を巧す 


© ▲/ ▼でご使用になる地域を選び、 
中央を巧す 

• 地域び特定でさない場合は「チャンネ 
ルスキャン」を選び、手順〇へすす 
んで < ださい。 

© ▲/▼ で都道府県を選び、中央 
を巧す 

Ck 表巧内容を確認し、十字キーの 
W 中央を巧す 

現在設定中の場所で受信可能なチヤンネ 
ルを調べて表示します。 


© 営録する放送局を確認し、十字 
キーの中央を巧す 


© ◄/► で巧を場所を選び、中央 
を巧す 

ホーム： ご自宅などよ<利用する場所の 
チヤンネルを登録する場合などに 
設定してください。 

おでかけ： 滞在先などでテレビを見る場合な 
どに設定してください。 


がホーム/おでかけを切り換えるには : PIS 


チヤンネルを消去する 


〇 (上記手順©までしたあと） 

▲/▼ で r チャンネルを消去する J 
を選び、中央を巧す 

© ▲/▼ で消去するチャンネルを 
選び、中央を!甲す 

© ◄/►で r はい J を選び、中巧を 
巧す 

〇チャンネル消去画面を消ずには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 

( お知5せ ） - 

• チャンネルー覧に登録されたチャンネルび]つ 
しかない場合は、消去でさません。 


C お知5せ ） - 

• 手順〇でチヤンネルを調べ終わったあと、1分!;^上操作をしない場合は、登録せずに元のチヤンネルに戻り 
ます。 
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义テレビの設定 


(ホーム--おでかけの切換、字幕など） 


「テレビを見る•録る」モードにしてお 
く （ P 13) 


〇 

〇 


© 


[ MENU ] ボタンを巧す 


▲/ ▼で r テレビの設定 J を遷び、 
中央を巧す 


▲ /▼/◄/► を巧!して設定する 

設定項目を選ぶ： ▲/▼ を押す 
設定内容を選ぶ： ◄/► を押す 


〇メニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


♦お買い上げ時の設定 


ンネルー覧選択 


登録したチヤ ンネ) レー覧を切り換えます。 

参ホーム 〇おでかけ 


字幕放送に対応した番組び放送されている場合 
に、字幕を表示して視聴することびでさます。 
♦非表示 〇言語1 〇言語2 

《「言語1」や「言語2」に設定してを、対応 
する字幕情報びない番組の場合、字幕は表示 
されません。 


二重音声 


二重音声に対応した番組び放送されている場合に、 
二重音声を切り換えて視聴することびでさます。 
♦ま 〇副 〇主+副 

※二重音声に対応していない番組の場合、主音 
声での視聴になります。 


番組内で複数の音声信号び放送されている場合 
に、音声を切り換えて視聴することびでさます。 
(2 日]日年3月現在、ほとんどの番組は「音声1」 
のみ放送されています） 

♦音声！ 〇音声2 

《「音声2」に設定していてを、下の場合は 
「音声1」に設定び変更されます。 

-電源を切ったり、チャンネルやモードを切り換 
えた場合 

-ま組視聴中、「音声2」の放送びな<なった場合 


本な;アンテナ受信感度 


♦高感度 

テレビ放送を高感度で受信 

〇通常感度 

テレビ放送を通常の感度で受信 
-テレビ塔の近<など、電波び強すざるとさは 
「通常感度」に設定してください。 


画面オフ設定 


画面を消して、音声だけでテレビ放送を楽しむ 
ことびでさます。 

♦常時画面オン 
〇ホールド時画面オフ 

ホールド状態にすると画面び消え、動作表示 
ランプ ( P 6) び点滅します。 

画面を表示するには、ホールドを解除してく 
ださい。 （ P 7) 


( お知5せ ） - 

• 「字幕」「二重音声」「画面オフ設定」の設定は、「ビ 
デオを見る」モードの「ビデオの再生設定」の設 
定と共通です。 


テレビ放送 
を見る 


15 


















1 . テレビ放送を録画する 

m 

受信したテレビ放送を、本機に入れた SD 力ー ドに録画することびでさます。 

• 予約録画をする場合、事前に録画を開始する場所で予約録画のチャンネルび受信可能かを確認 
してください。また、予約録画中は本体とアンテナを立てた状態にしておいてください。 

• 録画可能時間について、詳しくは已8ページをお読みください。 


視聴中の巧組を録画ずる 


• SD 力ードを本機に入れておく （ P 9) 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 13) 
• 録画したいチヤンネルに変えておく 


(テレビ放ちを視聴中に） 

十字 キーの 中央を長巧し （2 抄な上 
巧したままに）する 


画面左下に 「 r !吉刷 」または r rMia . 
び表示されるまで押したままにしてください。 





録画を開始します。 

(動作表示ランプび約]秒間隔で点滅します) 


AC アダプター使用時は、停止操作をするまで、 
最大約8時間録画し続けます。 


■ 録画を停止するには 
十字 キーの 中央を長巧し （2 秒が上 
巧したままに）ずる 

• 画面左下の「 r 結お並 a I び消えるまで押し 
たままにして < ださい。 


[ MENU ] ボタンを押して録画を停止することを 
でさます。 

1 [ MENU ] ボタンを押す 
2十字キーの ▲/▼ を押して r 録画を停止す 
る」を選び、中央を押す 


〇録画中に電源ボタンを押した場台 

確認画面び表示されるので、十字キーの ◄/► 
を押して、「はい」または「いいえ」を選び、中 
央を押してください。 

• 「はい」を選ぶと、録画を停止して電源を切 
ります。 
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度=録画した番組を再生ずるには： P 23 
























番組表か 5 録画をホ約する 


• SD 力ードを本機に入れておく （ P 9) 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 13) 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧す 


/▼ で r 番組表か S 録画をホ約 J 


CS で r 番組表か S 

W を選び、中央を巧す 


晋組表かを録画をモ約 
曰時を指定して録画を予約 
録画の予約を殖認ずる 
テレビの設定 
その f 也の機能へ 


予約を植認ずる 
の設定 
の機能へ 


Ilb： JU グ—メ劇お 

J 19:30アニマル*ワールドワイド 
I 20:00音楽のち 
121:00明曰へ向かって 
I 22:00きら•きら•りん 



最大] 0番組まで表示されます。 

• 放送局によって、番組表の番組数が少ないこ 
とがあります。 


© 


▲ /▼/◄/► を J 甲してモ約する 
番組を選び、中央を巧す 

チャンネルを選ぶ： ◄/► を押す 
番組を選ぶ ： ▲/▼ を押す 


◄/►で r モ約録画する J を選び、 


〇中央を巧す 


© 


◊繰り返し録画しない場合 
手順©へずすむ 
◊繰り返しホ約する場合 
▲/▼で r 毎週モ約 J を選び、 
◄/► で設定する 

SD カードの録画可能時間(時間と分で表示） 

録画 Fl 
毎週ち柄^ 


チ中ンネ Ji 
開始時刻 
終:"-ち刻 _ 

予約を登録ずる 


© mJ. 


で r モ約を営録する J を 
中央を巧ず 


〇番組表を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 

録画の予約をすると画面ち下に「@」び表示され 
ます。 

• 録画の予約をしている場合でち、視聴中のま組を 
録画中は、「(§)」び表示されません。 


電源を切っていても予約時刻になると録画を 
開始します。 

• 電源を切る場合、本機とアンテナを立てて電波 
を受信しやすいよラにしておいて<ださい。 


r お知5せつ - 

•ま組表にまだ表示されていないま組は、曰時を指定して予約録画して<ださい。 （P]9) 

• 開始時刻び未定のま組は、録画を予約することびでさません。 

• 終了時刻び未定のま組は、現在視聴中のま組のみ予約可能です。予約の終了時刻は、開始時刻の8時間後と 
して録画を予約しますび、ま組び8時間じ(内に終了すると、録画わ連動して停止します。 

• 録画可能時間び 「D 残量--:--」と表示される場合は、 SD 力ードび入っていません。必ず予約録画開始 
時刻までに、本機に SD 力ードを入れてください。 （P9) 


録画する 
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1 . テレビ放送を録画する (つづを） 


■ 番組追従機能 

本機は、番組表から予約録画した場合にスポーツ番組などの番組延長で、予約後に放送時間び変更 
されてを、延長時間分を自動的に変更することに対応しています。 


I 予約枠 
I 録画対応 


き組延長•短縮に巧応 


19:00 20:00 21:00 22:00 


固 


野球 


野球 （60 分延長） 


を組繰0下げに巧応 

20:00 21:00 22:00 23:00 





ドラ7 




野球柳分延鼠 I 


最大 3 時間の繰り下げに対応しています。 


番組中断に巧応 


20:00 21:00 22:00 23:00 




政 



1 、、、 

1ドラマ Si おマ 



放送時間を更にが応 （ r 毎週予約 J で設定時） 

21:00 22:00 23:00 

--'-4 - 先々週I 


最終#90か ■ 
タンがぃ| 


今週 I 

繰り下げされた場合 
《2拡大放送された場合 



最終回30分拡大 


C お知 5 せ ） - 

• 番組追従機能は放送局から送られてくるま組情報に基づいて働いています。送られてくる情報、情報を受 
けるタイミング、電波の受信レベルによっては正しくま組追従できないことびあります。また、じ(下の場 
合はま組追従機能に対応でさません。 

-曰時指定予約で録画した場合 

-ま組表で予約したあと、予約の曰時やチャンネルを変更した場合 
-ま組表情報に放送時間の変更びない場合 

-予約ま組の放送開始時刻び予約録画開始時刻よりわ早<なった場合 
-開始時刻び繰り下げになったま組をま組表から「毎週予約」で予約した場合 

例：通常 2] 時〜22時に放送されるま組び、前のま組び延長になったことで30分繰り下げら 
れ、ま組表で 2] 時30分〜22時30分になっている場合、そのま組を「毎週予約」で予 
約すると次回じ(降ち 2] 時30分から録画を開始します。このよラな場合、次回の録画開始 
前にま組表から再度予約登録してください。 

-予約録画の開始（終了）前までに開始（終了）時刻変更の情報を受信しなかった場合 
-「毎週予約」を設定した場合、予約時と放送時でま組名び異なる場合 
• ま組追従機能び働いて他の予約ま組と重複した場合は、先に放送を開始したま組を優先的に録画します。 
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曰時を指定して録画をホ約する 


• SD 力ードを本機に入れておく （ P 9) 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 13) 


〇 

〇 

© 


[ MENU ] ボタンを巧す 


▲/▼で旧時を指定して 録画 
をモ約 J を 選び、 中央を巧す 

▲/▼/◄/► を巧してモ約内容 
を 選ぶ 

設定項目を選ぶ： ▲/▼ を押す 
設定内客を選ぶ： ◄/► を押す 


SD カードの録画可能時間(時間と分で表示） 



録画曰は30曰先までの間で指定することび 
でさます。 


〇 mJ. 


で r モ約を営 録 する J を 
中央を巧す 

登録すると、予約一覧画面になります。 


〇予約一覧画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 

録画の予約をすると画面ち下に「@」び表示され 
ます。 

• 録画の予約をしている場合でわ、視聴中のま組を 
録画中は、「(§)」び表示されません。 


電源を切っていても予約時刻になると録画を 
開始します。 

• 電源を切る場合、本機とアンテナを立てて電波 
を受信しやすいよラにしておいて<ださい。 


( お知5せ ） - 

• 録画可能時間び 「D 残量--:--」と表示される 
場合は、 SD カードび入っていません。必ず予約 
録画開始時刻までに、本機に SD カードを入れて 
ください。 （P9) 


本機での録画について 


• ワンセグ放送には、ま組の著作権保護のためにコピー制御信号（「録画不可（コピーネバー)」、「1回だけ 
録画可能（コピーワンス)」、「録画制限なし（コピーフ U —)」を制御する信号）び組み込まれています。 
本機はコピー制御信号に対応しています。 

• 通常の地上デジタル放送とワンセグ放送では同じま組び放送される場合びをいですび、それぞれ独自のま 
組び放送されることわあります。新聞や雑誌のま組表を見て予約した場合、ワンセグ放送で独自のま組び 
放送されていると、希望のま組と違ラま組び録画されます。 

• 本機で録画したま組をパソコンなどへエクスプ□ーラで直接転送して見ることはでさません。また、パソ 
コンにコピーしたファイルをエクスプ□ーラで本機に再度転送しても、再生することはでさません。 

■ 本機で録画したビデオファイルの再生機器について 

本機で録画した番組は当社製レコーダーやテレビでは再生でさません。また、他社製品で再生する 
ことは保証していません。 

携帯電話などの再生対応機器については下記ヴポートヴイトでご確認<ださい。 
http :// panasonic . jp / support / audio / 


録画する 
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1 . テレビ放送を録画する (つづを） 

m 


録画時のお知5せ 


SD カード1枚あたり 
の録画可能番組数 

最大99番組 

予約可能ま組数 

最大]2番組 

連続録画時間 

最大約8時間 
(AC アダプター 使用時） 


《録画時は AC アダプターの使用をおすすめします。 
内蔵電池のみで使用時は、最大連続録画時間や予 
約ま組数に関係な<、電池持続時間内 （ P 己 7) の 
録画となります。 


下の場合は録画できません。 

• SD カードび本機に入っていない場合 
• 本機に入れた SD 力ー ドび録画可能な SD 
カードでない場合 

• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 
側になっている 

• 録画に十分な録画可能時間び残っていない 
-録画可能ま組数（最大99ま組）び記録され 
ている 

• 認識でさない SD カード(サポート外のフ オー 
マットなど） 

• 電池残量表示び赤色になっているとさや、 
電池残量びな < なった場合 
• パソコンと接続している場合 

予約録画開始時刻や録画中に上記の状態にな 
ると、予約録画はキャンセルされます。 


む下の場台は録画が正しく行われません。 

• 電波状況び悪い場合 
• 予約録画の時間び重なっている場合 


録画中はむ下の操作はできません。 

• 録画番組し U 外の番組を視聴 
• チャンネルー覧の表示 
• 音声の設定を変更 
• 他のモードに変更 
• チャンネル設定 
• ホーム--おでかけの切り換え 
• 録画予約/予約確認 
• 初期設定の変更 


モ約録画時聞が重なっている 
場をは 


予約時に、他の予約録画と重なっている場合は、 
重複予約の確認画面び表示されます。十字キー 
の ◄/ ►を押して「はい」または「いいえ」を 
選び、中央を押してください。 

重複した 場 台の録画内容 

録画開始時刻び同じとさは、あとから予約したま組 
を録画します。 

(先に予約したま組)\ 

I 予約ま組 A > 

I 予約ま組 B 〉 

(あとに予約した番組 ）/ 

録画開始時刻びさたま組を録画終了時刻まで録画し 
たあと、すでに開始時刻を過ぎているま組を途中か 
ら録画します。 

I 予約ま組 A > 

I 予約ま組日 > 



録画でさない時間 


〇前の予約番組の終了時刻と次の予約 
番組の開始時刻び同じとき 


終わり約30砂間 

し 


「予約番組 A 


録画でさない時間 


「予約番組 B > 


次の予約録画の準備のため、前の予約ま組の終わ 
り約30秒間び録画されません。 
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モ約録画の開始時刻になると 


[ MENU ] ボタンを押す 

十字 キーの ▲/ ▼を押して「予約録画を キヤ 

ンセルする」を選び、中央を押す 


■ 予約録画中に録画を停止ずる場合は 

十字 キーの 中央を長巧し （2 秒 KU : 
J 甲したままに）ずる 

• 画面た下の 「 tb 慌邪亚3 I び消えるまで押し 
たままにしてください。 

[ MENU ] ボタンを押して録画を停止すること 
ちでさます。 


■ 本機の時計について 

本機ではテレビ放送を受信すると、自動的に時 
計び設定されます。（手動で設定することはでさ 
ません） 

• 時計表示は、予約録画や予約録画の確認画面での 
み表示されます。 

• 本機の時計はワンセグ放送にあわせて時刻設定し 
ます。標準時刻とは若干ずれますび、予約録画内 
容に影響はありません。 


■ 録画中に電波状況び悪くなると 

録画び一時中断になり、 rtiaaijTOa^l i 
び画面左下に表示されます。電波状況び回復す 
ると、表示び消えて録画を再開します。このよ 
ラな状況で録画された番組を再生すると、録画 
されなかった区間はとび越して再生されます。 


■99 番組まで録画できない場合は 

惰画質 （ VGA ) 」のビデオファイル （ P 24) び 
SD カードにあると99番組まで録画できません。 
レコーダーでこのファイルを消去してください。 
他の機器やノ くソコンでビデオ ファィ J レの消去 
やフォーマットをすると、管理情報び残るた 
め、99番組まで録画でさない場合びありま 
す。（「エラー発生のため録画を中止します。」 
と表示されます） SD カードのフォーマット 
は本機で行うようにしてください。 ( P 45) 


録画モ約すると、電源を切つたが態でち歸画び 

始まりまず。 

• 録画中は、[の/1]ボタンを押して液晶モニター 
を点灯させたり消なさせたりすることびでさ 
ます。液晶モニターを消してを録画は継続さ 
れます。 


モ約録画1分前になると 

動作表示ランプび約]秒間隔で点滅します。 

• 電源び入っている場合、予約録画開始のお知 
らせ画面び] 0秒間表示されます。 


予約録画するチャンネルに切り換わります。 
予約録画をやめる場合、十字キーの ◄/► を巧 
して「キャンセル」を選び、中央を巧してくだ 
さい。 

roKj /「キャンセル」を選ばなかった場合で 
わ予約録画は実行されます。 


お知6せ画面び消えたあとは 

r 雌画。 I び画面左下に表示されます。電 
源ボタンと音量ボタンし U 外のボタン操作はでさ 
ません。 

予約をキャンセルする場合、録画開始後に録画 
を停止してください。 

• 視聴中の番組を録画中 ( P 16) に予約録画開 
始時刻になった場合、録画を停止しないと予 
約録画び開始されません。録画を停止するに 
は ] 6ページをお読みください。 


モ約録画び始まると 

r 【が量獅。 I び画面左下に表示され、動作表 
示ランプび約]秒間隔で点滅します。 

• 録画終了後は、録画開始前に視聴していた 
チヤンネルに切り換わります。 
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録画する 
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2 . 予約録画を確認/変更/取り消しする 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 13) 

0 [ MENU ] ボタンを巧す 

© ▲/▼で r 録画のモ約を確認する J を選び、中央を巧す 

確認し、変更びなければ [ MENU ] ボタンを押して確認画面を終了してください。 

• 録画時間の全部または一部び録画されなかった場合、「 を実行履歴 1 1び表示されます。このま組 
を選び、十字キーの中央を巧すと、録画されなかった理由び]分間表示されます。 を実行履画 も 
消去することびでさます。 


変更する場を 


e ▲/ ▼で変更したい番組を選び、中央を巧す 

• ま組表から予約したま組を選んだ場合、確認 
画面び表示されます。◄/►で「はい」を選 
び、中央を巧して<ださい。 

〇 ▲/ ▼で変更したい項目を選ぶ 
© ◄/ ►で変更する 
© ▲/▼で「修正を反映する」を選び、 
中央を押す 

〇予約一覧画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


取り消し（消去）する場さ 


〇 ▲/ ▼で取り消したい番組を選び、►を 
押す 

〇「予約を取り消す」 ‘ x ‘ び選ばれているの 
でそのまま十字キーの中央を押す 

《 I 未実行履歴 I の番組を消去する場合は「履歴 
を消去する」 

© ◄/►で「はい」を選び、中央を押す 

〇予約一覧画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


予約一覧画面 


016/18国23: 30-23: 45囲〇〇放送 —— 

02 6/19因 21:30-22:30 团〇〇テレビ胃 BE ¬ 
OS 6/19因22: 00-23:00 田00テレビ 
04 6/21因18: 00-1 8:30团〇〇テレビ 
05 6/21固 22:00-22:45 图〇〇放送 
06 6/25国21: 00-22:00 圓〇〇放送 


07 6/27固 21:00-22:00 因]〇〇テレビ 国 

■ 6/ 8 Bg20:00-21: 00 




〇現在の曰時 

• 時計は、テレビ放送を受信すると自動的に設 
定されます。 

包録画可能時間の目ま 

• 時間と分で表示します。 

• 録画可能時間について、詳し<は己8ページ 
をお読み < ださい。 

0予約録画が重複しているま組 


0 番組表か5予約した番組 （ P 1 7) 

この番組は番組追従機能 ( P 18) に対応してい 
ます。この番組の予約の曰時やチャンネルを変 
要すると、番組追従に対応でさなくなります。 

0毎週予約の設定びされているま組 
〇正しく録画されなかった番組 

• I 未実行履歴 I のま組は最大4件まで表示さ 
れます。4件を超えると、ちいわのから自動 
的に消去されます。 
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ム録画した番組を見る 

本機で再生でさるビデオファイルについては24ページをお読みください。 


• SD 力ードを本機に入れておく （ P 9) 


〇 


[ MODE ] ボタンを巧す 


MODE 


© 金品巧ず 


国テレビを見る•録る 
H ビデ5を見る一 
n 音楽を聴く 
m 写真を見る 


で r ビデオを見る J を還び、 




© 


▲/▼ で見たい録画番組を選び、 
中央を巧す 



《2 《1 
録画した番組を再生します。番組情報はしばら 
くすると消えます。再度表示したいとさは十字 
キーの ▲ を押してください。押すたびに表示/ 
非表示を切り換えます。 

《 ] 録画した機器によってはアイコンび表示されます。 
-本機で録画した場合はアイコン表示しません。 
-当社製レコーダー、テレビ （P24) で録画 
したファイルは「【回」と表示されます。 

《2録画中に電波状況び悪かった区間びある場合に 
表示されます。再生すると、録画されなかった区 
間はとび越して再生されます。途中に録画されな 
かった区間びあった場合でち、記録時間の表示は 
この区間を含めたちのになります。 

• 録画曰び不明な場合、ビデオファイル U スト 
画面で「- J び表示されます。 



■ 音量を調整する 

[ VOL ] ボタンの[一] [ + ] を巧す 

■ 再生中の十字キー操作 

/II 

►/II : 

再生/一時停止 
■ :停止 

\« / ►N :スキップサーチ(早戻し/早送り） 
スキップーポンと押す 
サーチ - 再生中に押したままにする 

スキップずる間隔を設定ずるには： P 2 巨 

才ートパワーオフ 

節電のため、停止状態び約已分]; Lb 続< と自動 
的に電源び切れます。 

レジューム機能 

前回停止したところから再生します。停止位置 
の情報は SD カードに記録されるため、 SD カー 
ドの書さ込み禁止スイッチび [ LOCK ] 側になつ 
ている場合 （ P 9)、 停止位置び記録されず、レ 
ジュームされません。 

〇番組の先頭か5再生させるとさは 
1手順©のビデオファイルリスト画面 
で、十字キーの ► を押す 

2 ▲/ ▼で r 先頭か5再生する」を選び、 
中央を押す 


( お知5せ ） - 

• 一時停止した状態でスキップやヴーチをした場 
合、指を離すと自動的に再生び始まります。 


響 U するビデオ ms 
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2 . 本機で再生できるビデオファイル 

当社製機器（レコーダーやテレビなど）で録画したビデオファイルを本機で再生することびでさます。 
他社製品の機器などで録画した番組を本機で再生することは保証していません。 


(2010年3月現在) 


商品名 

対応機器の品番 

ブルー レイディスク 
レコーダー 

DMR-BW970、DMR-BW88 〇※、 DMR-BW870、DMR-BW78 〇※、 DMR-BW770、 
DMR-BVV 巨8〇※、 DMR- 己 R670V、DMR-BR 己80、 DMR-BVV 己70、 DMR-BR 己70 

DVD レコーダー 

DMR-XP 200 

テレビ 

TH-P 已 OR]、TH-P46R]、TH-P42R]、TH-L37R]、TH-L32R]、TH-L20RK 
TH-L17R1 

上記む外の対応機器については下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / audio / 


• 上記レコーダー/テレビで録画したファイルを本機で再生することはできますび、本機で録画したビデオ 
ファイルを上記レコーダー/テレビで再生することはでさません。 


本機は r 高画質 （ VGA ) J の再生に巧応していません。 

※のレコーダーで録画した番組を本機で再生する場合は、レコーダーの持ち出し番組の画質を 
「ワンセグ画質 （ QVGA )」 に設定してください。 

• 「高画質 （ VGA )」 で持ち出した番組は本機のビデオファイル U ストに表示されません。 

• 「高画質 （ VGA )」 で持ち出した番組び SD 力ードに残っていると、最大99番組体機の 
録画可能番組数）までの録画びでさません。 

この場合はレコーダーで「高画質 （ VGA )」 で録画した番組を消去してください。 


■ 上記レコーダー/テレビで録画した場合 

チャプターマークに対応 

レコーダー/テレビで作成されたチャプターマークは本機にを引き 
継びれるため、スキップ操作で見たい場面を探すことびでさます。 
この場合、「スキップ間隔設定」を「オフ」に設定してください。 ( P 26) 
「オス外に設定すると、チヤプターマーク単位でスキップしません。 



チヤプターマーク 


レジューム機能（続き再生メモリー機能） 

レコーダー/テレビで録画した番組をレコーダー/テレビの HDD から SD 力ー ドにダビングし本 
機で再生すると、レコーダー/テレビで見ていた続さから再生されます。 


C お知5せ ） - 

• レコーダー/テレビで編集などを行った場合は、チャプターマークび引き継びれなかったり、レジューム機 
能び働かない場合びあります。 

• チャプターマークやレジューム位置は多少ずれる場合びあります。 

• レコーダー/テレビでの録画、ま組の持ち出しかたやチャプターマークの作成については、レコーダーやテ 
レビの取扱説明書をお読み<ださい。 

• 付属の USB 接続ケーブルを使って USB 端テ付さのレコーダーと接続してダビングする場合の接続ち法は、パ 
ソコンと接続する操作と同様です。34ページの「パソコン」を「レコーダー」に読み換えて接続してください。 
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^ 録画した番組を保護 (プ□テクト） /消去する 

誤って消去しないように、録画した番組を保護（プ□テクト）したり、消去します。 

• SD 力ードを本機に入れておく （P9) 

• 「ビデオを見る」モードにしておく （P23) 

• 再生している場含は停止しておく 


保護する 


O A / T で巧護したい録画番組を 
選び、 ► を巧す 



© ▲/▼で r プロテクト J を選び、 
中央を巧す 

プ□テクトした番組は、ビデオファイル 
U スト画面で「0」び表示されます。 

■ 解除する場合 

1 ▲/ ▼で 「 fl」 表示のある番組を選び、 
►を押す 

2 ▲/▼で「プ□テクト解除」を選び、 
中央を押す 


r お知5せつ - 

• 保護していてち、 SD 力ードをフォーマットした場 
合は消去されます。 

• 電池残量表示びホ色になっているとさは、プ□テ 
クト/プ□テクト解除することはでさません。 


消去する 


O A / T で消去したい録画番組を 
選び、 ► を巧す 


© ▲/▼で r ビデオファイル消ま J 
または r をビデオファイル消去 J 
を選び、中央を巧す 


© ◄/►で r はい J を選び、中央 
を巧ず 


〇消去後の録画可能時間について 

放送局から送信されるビットレート（単位時間あた 
りの情報量）は、放送局や番組によって異なります。 
本機では、ビットレートの大きい番組 （41 2 kbps) 
を想定して録画可能時間の目安を表示しています。 
そのため、情報量のかない番組を消去した場合は、消 
去した番組の録画時間に対して、増加する録画可能 
時間び少な< な0ます。 


C お知5せ ） - 

• 「プ□テクト」設定されたビデオファイルは消去で 
さません。 

• 「全ビデオファイル消去」を選んだ場合、消去中に 
[RETURN] ボタンを巧すと、ボタンを巧したじ(降 
のま組の消去を中止します。（中止するまでに消去 
されたま組は元に戻すことはでさません） 

• 電池残量表示びホ色になっているとさは、消去で 
さません。 

• 本機でビデオファイルを消去してください。他の 
機器などで消去や SD カードのフォーマットを行 
ラと、99ま組まで録画でさなくなる場合びあり 
ます。 


ビデオ再生 
する 
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4 ビデオの再生設定 (字幕、二重音声など) 


• 「ビデオを見る」モードにしておく （ P 23) 


プ□グレスパー表示 


〇 


[MENU] ボタンを巧す 


♦非表示 

再生の経過時間を示すプ□グレスバーはし 
ばらくすると消灯します。 


〇表示 

© ▲/▼で r ビデオの再生設定 J プ□グレスバーを常に表示します。 

を選び、中央を巧す 


© 


▲/▼/◄/► を J 甲して設定する 

設定項目を選ぶ：を押ず 
設定内容を選ぶ： ◄/► を巧す 


〇メニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


画面オフ設定 


再生中に画面を消して、音声だけを楽しむことび 
でさます。 

♦常時画面オン 


〇ホールド時画面オフ 

ホールド状態にすると画面び消え、動作表示 
ランプ ( P 6) び点滅します。 

画面を表示するには、ホールドを解除してく 
ださい。 （ P 7) 


♦お買い上げ時の設定 


字幕 


字幕放送に対応した番組を再生している場合 
に、字幕を表示して視聴することびでさます。 
♦非表示 〇言語1 〇言語2 

《「言語1」や「言語2」に設定してを、対応 
する字幕情報びない番組の場合、字幕は表示 
されません。 


二重音声 


二重音声に対応した番組を再生している場合に、 
二重音声を切り換えて視聴することびでさます。 
♦主 〇副 〇主+副 

※二重音声に対応していない番組の場合、を音 
声での視聴になります。 


スキップ間隔設定 


再生中に十字キーの ◄/► を押して、とび越す 
間隔を設定でさます。 

参オフ 

030 秒 010 分 030 分 

《レコーダーやテレビで録画したファイルの 
場合、チャプターマーク単位でスキップさせ 
るときは「オフ」に設定してください。「才 
フ」し U 外に設定すると、チャプターマーク単 
位でスキップしません。 


C お知5せ ） - 

• 「字幕」「二重音声」「画面オフ設定」の設定は、「テ 
レビを見る-録る」モードの「テレビの設定」の 
設定と共通です。 
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1 . 音楽を聴く 


音楽データを記録した SD 力ードを本機に入れておく （ P 9) 


〇 


[ MODE ] ボタンを巧す 


MODE 


A ▲/ ▼で r ! 
w 中央を!甲す 


r 音楽を聴く J を選び、 



© 


▲/▼ で再生する巧を選び、 
中央を巧ず 




ん 

@ 


1つながる気持ち 
2 +ONE 

3コノ M ナサクヤ 
4 Maaic Action 
5眼鏡 

6ここから向こラへ 
7さよなら桜 

8東風ふかば JJ 

音楽を再生します。 

動作表示ランプび約3秒間隔で点滅します。 

• しばらくすると液晶モニターび省電力のため 
消灯します。表示を確認するには電源ボタン 
外のいずれかのボタンを押してください。 


煩=液晶 モニターを 点灯したまま 

にずるには（省電力設定）： P 29 


■ 音量を調整する 

[ VOL ] ポタンの [ 


][ + ] を巧ず 


■ 再生中の十字キー操作 

► /II 



■ :停止 

\« / スキップ•ヴーチ(早戻し/早送り） 

スキップ ーポンと押す 

• 巧の途中で ◄ を巧すと、その巧の先頭に戻 
ります。前の巧に戻る場合はわラー度◄を 
巧して < ださい。 

サーチ ^再生中に押したままにする 
• 一時停止中に巧したままにすると、連続し 
てスキップします。 


オートパワーオフ 

節電のため、停止状態び約已分]; Lb 続< と自動 
的に電源び切れます。 


レジューム機能 

前回停止したところから再生します。 

• SD カードの交換や、曲を追加/消去して SD 
カード内の情報び変更されると解除されます。 


r お巧百せ ) - 

• 音楽再生画面で [RETURN] ボタンを巧してトラックリスト（手順©の画面）を表示することもできます。 
• 本機で音楽の消去はでさません。 SD-Jukebox やステレオシステムなどで消去してください。 


ビデォ巧 S I 裏を聴く 
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1 . 音楽を聴く (つづを） 


プレイリストか6巧を探して聴< 


SD-Jukebox や当社製ステレオシステムで音楽を記録すると、プレイ U ストというアーティスト 
名やアルバム名ごとに分類される音楽 U ストを作ることびでさます。 

これらのプレイ U ストから聴さたい曲を選んで聴くことびでさます。 

• 本書では、「アーティスト」から巧を探す操作を説明しています。「アーティスト」じ(外のプレイリストか 
ら選曲する場合わ同様に操作してください。 


已〇音検索 

プレイリストを已〇音から検索して選べます。 

全曲 （ お買い上げ時の設定） 

すべての巧から選べます。 

^新曲 （プレイリストびある場合のみ表示） 
SD - Jukebox や当社製ステレオシステムで新曲転 
送された巧を選べます。 

ザ マイべスト （プレイ U ストびある場合のみ表示） 
当社製マイベスト機能搭載オーディオ機器でマイ 
ベストに分類された巧を選べます。 

A ァ-ティスト 

SD - Jukebox や当社製ステレオシステムなどでアー 
テイストに分類されたプレイ U ストから選べます。 


0 ァルバム 

SD - Jukebox や当社製ステレオシステムなどでア 
ルバムに分類されたプレイリストから選べます。 

ユ-ザ-プレィリスト 

SD - Jukebox や当社製ステレオシステムなどでお 
客様び作成されたプレイリストから選べます。 

?少印象 

SD - Jukebox や当社製ステレオシステムなどで印 
象に分類されたプレイリストから選べます。 

\ろ：ウキウキ系 y: 癒し系 み： ゆったり系 
5 よ： その他の印象プレイ U スト 


• 「音楽を聴く」モードにしておく （ P 27) 


0 [ MENU ] ボタンを巧す 

© ▲/▼で r 曲を選ぶ J を選び、 
中央を巧す 

な▲/▼で r アーテイスト J を選び、 
巧中央を巧す 

▲/▼ でプレイリストを選び、 
W 中央を巧す 

© ▲/▼ で再生する曲を選び、 
中央を巧す 


■ 「日0音検索」か5選曲する 

1(手順包で「已〇音検索」を還んだあと） 
▲/▼/◄/► でプレイリストを選び、中央 
を押す 

行を還ぶ ： ◄/► を巧す 

プレイリストを還ぶ： ▲/▼ を巧す 

2 ▲/ ▼で再生したい曲を選び、中央を押す 


C お知5せ ） - 

• 已〇音検索機能は、プレイ U ストに基づいた検索機 
能です。曲のタイトルからの検索はできません。 

• プレイリストび作成されていない行はとび越し 
ます。 


C お知5せ ) - 

• プレイリストに分類されていない巧は、アーティストやアルバムなどのプレイリス h から巧を探すことび 
でさません。「全曲」から巧を選んで<ださい。 

• プレイリストの作成方潮ま、 SD - Jukebox の通常モード編の取扱説明書 （ PDF ファイル）やステレオシス 
テムなどの取扱説明書をお読み<ださい。 
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. リピートなどの再生設定をする 


「音楽を聴く」モードにしておく （ P 27) 


〇 

© 

© 


[ MENU ] ボタンを巧す 

▲/▼で r 音楽の再生設定 J を 
選び、中央を巧す 

▲/▼/◄/► を巧して設定する 

設定項目を選ぶ： ▲/▼ を押す 
設定内容を選ぶ： ◄/► を押す 


• 「再生中の写真表示設定」「写真を選ぶ」につ 
いては30ページをお読みください。 

〇メニュー画面を消ずには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 

♦お買い上げ時の設定 


再生モード 


参ノーマル 

選択したプレイ U スト内の巧を再生 

01曲リピート 

1曲を繰り返し再生 

〇 全曲リピート 

選択したプレイ U スト内のすべての曲を繰 
り返し再生 

〇 ランダム 

選択したプレイ U スト内のすべての曲を順 
不同に再生 

〇 ランダムリピート 

選択したプレイ U スト内のすべての曲を順 
不同に繰り返し再生 

〇ザッ ピング 

選択したプレイ U スト内のすべての曲のヴ 
ビ部分約20秒間を順に繰り返し再生 
-サビ情報び含まれていない場合は、巧の先頭部 
分び約20秒間再生されます。 

-十字キーの ◄/► を巧したままにして、早戻し、 
早送りすることはでさません。 

〇 イントロ 

選択したプレイ U スト内の各曲の先頭] 0秒 
間を順に繰り返し再生 


プレイリスト連続再生 


•オフ 

選択したプレイ U スト内の曲のみを再生 

〇オン 

アーティスト、アルバム、ユーヴープレイ U 
スト内のプレイリストをまたいで再生 
-「ランダム」「ランダムリピート」に設定してい 
てち、プレイリストは順不同に選択されません。 


省電力設定 


〇オフ 

液晶モニターを点灯したままにします。 

参オン 

再生中に本機を約] 0 秒]; Lb 操作しないでい 
ると情報画面び消巧して、電池の消耗を抑え 
ます。 

-電源ボタン!;^外のいずれかのボタンを巧すと、 
液晶モニターび点灯します。 

-イント□再生時や、 ] 0秒!; TF の巧を連続で再 
生している場合、「オン」に設定していても液 
晶モニターは消灯しません。 


( お知5せ ） - 

再生モードについて 

• 「ヴッピング」「イントロ」に設定時、モードを切 
り換えたり、電源を切ると再生モードは「ノーマ 
ル」になります。 

• ヴッピング再生中やイント□再生中に十字キーの 
中央を巧すと、再生中の巧の始めから通常再生し 
ます。 

• ランダム再生中は、十字キーの ◄ を巧して再生し 
終わった巧へ戻ることはでさません。 


音楽を聴< 
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を _ 音楽再生時に写真を表おする 

音楽再生を始めると、パソコンのスク U —ンセーバーのよラに、 SD カード内の写真を約目秒間ず 
つ順番に表示することびでさます。 


• 「音楽を聴く」モードにずる （ P 27) 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧す 


© ▲/▼で r 写真を選ぶ J を選び、 
◄/► で再生する写真の分類を 
選ぶ 


全ての写真： 

SD 力ー ド内のすべての写真を再生 

© ▲/▼で[音楽の再生設定 J を LUMIX のお気に入り 

選び、中巧を巧す （ 登録した写真びある場合のみ表示）： 

当社製デジタルカメラ LUMIX でお気に入りに 
登録した写真を再生 


© ▲/▼ で r 再生中の写真表示設定 J 
を選び、◄/►で r オン J を選ぶ 



お気に入り1、お気に入り2、お気に入り3 : 

お気に入りに登録した写真を再生 
• お気に入りへの登録方法については39ページを 
お読み < ださい。 

• お気に入りに写真を登録していない場合は、 SD 
カード内のすべての写真を再生します。 

音楽を再生してしばら < すると写真び順番に表 
示されます。 

◊ メニュー画面を消すには 

[MENU] ボタンを押してください。 


C お知5せ ) - 

• 音楽を停止/一時停止した場合は、写真表示び中断します。 

• 写真を表示しているとさに、十字キーを操作すると、音楽について動作します。写真をスキップさせたり 
することはでさません。 

• スキップ操作をしたりメニュー操作をした後は、一度、音楽の情報画面に変わります。写真のファイルヴ 
イズによっては、写真び再表示されるまで時間びかかる場合びあります。 

• 再生可能な写真については36ページをお読み<ださい。 

• 写真の表示間隔を変更したり、回転表示の変更はでさません。 

• 省電力設定び「オン」に設定されている場合でわ写真び表示されます。 
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音楽データを • Aj 
書 さ込み 




付属の CD-ROM ( SD - Jukebox ) をパソコ 
ンにインストールし、 SD - Jukebox を使つ 
て音楽を SD 力ー ドに書き込む^ 

がインス!ルず る： P 33 



当社製ステレオシステムなど、 SD オーディ 
才規格準拠の機器で、音楽を SD カードに 
記録する 


•詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をお 
読み < ださい。 



4 . 音楽を SD 力ードに記録ずるには 


本機で音楽再生ずるには、音楽をな下のいずれかの方まで SD カードに記録してください。 


SD - Jukebox の取扱説明書 （ PDF ファイル） 

を見るには I の取巧没柄 S I をクリックしてくだ 
さい。 

《 SD 力ードへの書き込みについては SD - Jukebox の取扱説明書をお読みください。 SD - Jukebox の取扱 
説明書は、 SD - Jukebox と同時に PDF ファイルとしてインス I -- ルされます。 

• 取扱説明書 （ PDF ファイル）をお読みいただくには 、 Adobe Reader び必要です。 


当社製 SD オーディオ規格準拠の機器 （20 10年3月現在) 


商品名 

対応機器の品ま 

コンパクトステレオシステム 

SC - HC 40、 SC - HC 7、 SC - HC 4 

SD ステレオシステム 

SC - PM 870 SD 

ブルー レイデイスクレ コーダー 

DMR - 日 W 970、 DMR - 日 W 880、 DMR - 日 W 870、 DMR - 日 W 780、 
DMR - 巨 W 770、 DMR - BW 680 

上記1^ソ外の対応機器については下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
h 1: tp :// panasonic . jp / support / audio / 


む下の音楽データを SD カードに記録しても本機では再生できません。 

• WMA/MP3/AAC 形式ファイルをパソコンのエクスプ□-ラで直 
接転送した音楽データ 

• 他社製の SD オーディオ規格に準拠していない三ニコンポなどで記 
録した音楽データ 

• 携帯電話の音楽配信サイトよりダウン□ー ドした、 SD オーディオ 
規格に準拠していない音楽データ 




音楽を聴< 
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5. 音楽記録の準備をする 


(付属 CD - ROM のインストール) 


付属 CD-ROM ( SD - Jukebox ) の動作環境を確認する 


対応パソコン 

下記対応の 0 S (日本語版）びプリインス!-ールされた旧 M PC / AT またはその互換機 

対応 0 S (日本語版） 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional および Service Pack ] 、2、 3 
Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic/Home Premium / Business/Ultimate および Service Pack 1. 2 
Microsoft ® Windows ® 7 Starter/Home Premium / Professional/Ultimate 



Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

CPU 

Intel ® Pentium ® III 
己00 MHz 似上 

Intel ® Pentium ® III 

800 MHz 似上 

Intel ® Pentium ® III 

1 GHz 

メモリ 

256 M 日じ(上 

己] 2 M 日じ(上 

1 G 日!;^上 

ディスプレイ 

High Color (16 bit ) 似上 

画面の解像度800 X 600ピクセル似上 （1 024 X 768ピクセル似上を推奨） 

八ードディスク 

100 M 日似上の空さ容量 

• Windows ® のバージョンや音楽データにより、別途空さ容量び必要です。 

必要なソフトウェア 

DirectX ® 9.0 b 似降 、 Internet Explorer 6似降 

サウンド 

Windows 互換ヴウンドデバイス 

ドライブ 

CD - ROM ドライブ（デジタル録音対応4倍速似上） 

• IEEE 1394で接続する CD - ROM ドライブでは動作しません。 

• 音楽 CD の作成には CD - R / RW ドライブび必要です。 

インターフェース 

USB 端テ 

• US 日八ブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合の動作は保証していません。 

その他 

インターネット接続環境 （ CDD 日機能を利用する場合に必要） 

(ブ□ー ドバンド環境を推奨） 


C お知 5 せ ) - 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するわのではありません。 

• NEC PC -98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。 

• Windows ® 3. 1、 Windows ® 9己、 Windows ® 98、 Windows ® 98 SE 、 Windows ® Me、Windows NT ®、 
Windows ® 2000および Macintosh には対応していません。 

• OS のアップグレード環境での動作は保証していません。 

• マルチブート環境には対応していません。 

• システム管理者権限 ( Administrator ) のユーヴーのみで使用可能です。 

• お客様び自作されたパソコンでの動作は保証していません。 

• Windows ® XP および Windows Vista ® の64 bit OS の動作は保証していません。 

• ディスクレーベル面に " d 營®"のマークび入っていない音楽 CD の再生/録音には対応していません。 

• 他のソフトウェアび同時に起動している場合の動作は保証していません。 

• パソコンの環境によっては録音びでさなかったり、録音した音楽データび使えない等の不具合び発生する 
場合びあります。お客様の音楽データの損失ならびにその他の直接/間接的な障喜につさましては、当社 
および販売店等に故意または重過失びない限り、当社および販売店等はその責任を負いません。 

• 付属ソフトウェアの動作環境の詳細については、カタ□グまたは 
" http :// panasonic . jp / support / software / sdjb / connect / index . html " をご参照くださし、 
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付属 CD-ROM ( SD - Jukebox ) をインス! >— ルする 


付属の SD-Jukebox Ver .7.0 をインス I ルしてください。 

• SDXC メモリーカードを使用する場合は、付属の SD-Jukebox Ver . 7.0のインス!ルび必要でず。 


〇すでに SD - Jukebox をインス I ルされている方は 

付属 CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブに入れて、 「 SD-Jukebox Ver .7.0 LE のインス! -- ル」をクリックす 
ると、ファイル削除の確認画面び表示されます。 「0 K 」 を選ぶとアンインス!-ールび始まります。アンイン 
ス I -ール完了後、手順 包から 操作してインス I -ールしてください。 

• インス I -- ルし直しても、インス I -- ル前に SD - Jukebox に取り込んだ音楽データは消去されません。 

• 他に起動しているアプリケーシヨンをずべて終了しておく 
•インス I ルび終了するまで本機をパソコンに接続しない 


〇 

© 

© 

〇 


パソコンの電源を入れ、 
Windows を起動する 

付属 CD - ROM をパソコンの 
CD - ROM ドライブに入れる 

rSD-Jukebox Ver .7.0 LE の 
インストール J をクリックする 


画面の指示に従ってインス 
卜ールを続ける 


シリアル番号入力画面では 

CD - ROM パッケージの表面に記載されてい 
るシ U アル番号を半角で入力してください。 


• 再インス!-ール時にをシ U アル番号び必要 
です。 CD-R 日 M パッケージは大切に保管し 
て < ださい。 

パソコンを再起動すると、インス!-ールは完了 
です。 


〇 

© 


SD - Jukebox を起動する 

デスクトップの アイコンが 
をダブルクリックする SD-Jukebo; 


表示モードを遷び、クリックする 



通常モード： 

SD - Jukebox のすベての機能をお使いいただけます。 

カンタンモード： 

SD - Jukebox の主な機能のみを、ステレオシステム 
のよラな操作でお使いいただけます。 


デスクトップアイコンが表示されていない場ちは 

Windows のスタートメ ニュ—— ► 
r すべてのプ□グラム」一 「 Panasonic 」 一 
に D - JukeboxV 7」 一 「 SD - JukeboxV 7」 

の順にクリックする 


インストーラーび自動的に起動しない場含 

1 Windows のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックする 
2「* :¥ autorun . exe 」 と入力し、 fOKJ をクリックする 

• * は CD - ROM ドライブの ID です。 

•似下、画面の指示に従って続けてください。 


音楽を聴< 
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6 . パソコンと接続ずる 


• USB 接続ケーブルは付属のものをお使いください。また、付属のケーブルは他の機器に使わ 
ないで < ださい。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場台、フォーマットを促すメッセージび 
表示されることがあります。（カードに記録した内容が消去されますので、フォーマットしな 
いでください）カードを認識しない場合は、下記のサポートサイトをご覧ください。 

http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

• SD 力ードを本機に入れておく （P9) • パソコンを起動させておく 



〇 カードふたを開ける 

1 [LOCK/RELEASE] つまみを 
[REI_EASE] 側へ動かす 
2カードふたを引を出し、開ける 

© USB ち続ケーブルを奥まで是 
し込む 


データ保存機能 

本機は USB U —ダーライターとして機能し、 
パソコンの外部デバイスとして認識されます。 
• SD 力ード内の 「 P 阿 VATE 」 フオルダ、 

「 SD _ AUDI 0」 フオ J レダ、 「 SD _ VIDE 0」 フオ 
ルダは移動や消去、名前の変更をしないで<だ 
さい。 


© USB ち続ケーブルをパソコン 
に是し込む 


本機の画面に「1 


」と表示され、 


SD - Jukebox から音楽データの書き込みや 
写真の取り込みびでさるよラになります。 


■ USB 接続ケーブルを取り外ず 

パソコンのタスクトレイにあるアイコン （ rto 」 や 
「み」） をダブルクリックし、画面の指示に従って 
取り外してください。 （0 S の設定によっては表示さ 
れません） 

• US 日接続ケーブルを取り外すと、本機の電源は自 
動的に切れます。 


取り外したあとは、カードふたを閉じる 
〇カードふたを閉じ、まっすぐ押し込む 
〇 [LOCK/RELEASE] つまみをホ色部分び 
見えなくなるまで [LOCK] 側へ動かす 


C お知5せ ) - 

• 「アクセス中」表示中に SD カードや US 日接続ケー 
ブルを抜さ差しすると、 SD カード内のデータび 
消えたり、壊れることびあります。 

• パソコンと接続すると充電されますび、満充電に 
なるまで約8時間かかります。また、充電中の表 
示はされません。 

• パソコンと接続中は本機を操作することはでさま 
せん。 

• パソコンと接続中にパソコンを起動（再起動）し 
たり省電カモードになると、本機を認識しないこ 
とびあります。この場合、本機を取り外して再接 
続して < ださい。 

• パソコンを起動（再起動）するときは、本機から 
USB 接続ケーブルを抜いてお<ことをおすすめ 
します。 

•] 台のパソコンに2台!;^上の USB 機器を接続して 
いる場合や、 US 日八ブ、延長ケーブルを使用する 
場合は、動作を保証しません。 
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1 . 写真を順番に再生ずる 


(スライドシヨー） 


写真を記録した SD 力ードを本機に入れておく （P9) 


〇 


[ MODE ] ボタンを巧す 

[mode 


▲/▼で r 写真を見る J を選び、 


© 中央を押す 


因テレビを見る•録る 
H ビデオを見る 
n 音楽を聴く 
m 写真を見る 



順番に写真の再生び始まり、繰り返し再生しま 
す。（スライドシヨー) 

情報表示はしばらくすると消えます。再度表示 
したいとさは十字キーの ▲ を押してください。 
巧すたびに表示/非表示を切り換えます。 

■ 停止する（シングル表示） 

十字キーの ▼ または中巧を巧ず 



スライドショーを停止し、シングル表示 （1 画 
面表示）になります。 

• 再度、十字キーの中央を押すと再生します。 

■ スキップ（戻る•送る）する 

再生中に、十字キーの ◄/► を巧す 


シングル表示画面か6写真を探す 


シングル表示にしておく 


〇1枚ずつ写真を探す 

十字キーの ◄/► を巧ず 

〇スク□—ル‘X‘させて写真を探す 

十字キーの ◄/ ►を巧したままにする 

ィ佩 


• 指を離すと、中央に表示されている写真びシ 
ングル表示されます。 

《 「スク□ール」とは、一度に表示できない場合など 
に、順番に流れるよラに表示する機能です。 


写真一覽画面か5写真を探す 


シングル表示にしたあと、十字キーの 
▼ を押して一覧画面にする 



〇複数の写真か5選ぶ 

十字キーの ▲/▼/◄/► を巧して 
写真を選び、中央を巧ず 

〇一覧画面ごとスク□—ルさせて探す 

(16 枚!;^上写真びある場合） 

十字キーの ◄/► を巧したままにする 

• 指を離すと、スク□ールび停止します。 


音楽を聴く-写真を見る 
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1 . 写真を順番に再生する (スラィドショ -) (つづさ） 

オートパワーオフ 

節電のため、写真を再生中やシングル表示!;^外の画面び約已分!;^上続< と自動的に電源び切れます。 

レジューム機能 

前回選んでいた写真から再生します。 

• SD カードを交換すると解除されます。 

( お知5せ ) - 

• 再生中やシングル表示中にスキップ操作をしたとさ、写真のファイルサイズび大さい場合は、写真び切り 
換わるのに少し時間びかかる場合びあります。 

• スライドショーでは、37ページで選んだ分類のすべての写真を繰り返し再生します。 

• 一覧画面などではサムネイル画像^を表示します。サムネイル画像びないなど、ファイルによって一覧画面 
などでサムネイル画像び表示でさない場合びあると「〇」を表おします。また、写真や SD カードによっ 
ては、スク□ールしているとさのサムネイル画像び「〇」で表示される場合びあります。 

《「サムネイル」とは、複数の画像を一覧表示するために縮ルした画像のことです。 

• シングル表示中に [ RETURN ] ボタンを巧して写真一覧画面を表おすることわでさます。 

• 再生中に [ RETURN ] ボタンを巧すと停止してシングル表示になります。 

• 本機で写真の消去はでさません。記録した機器などで消去してください。 


本機で再生でをる写真 


ファイル形式 ： JPEG ( JPEG 形式でわ再生でさないちのびあります) 

画素数 ：最大已120 X 3840最ル目4 X 巨4 

最大ファイルサイズ：10 M 日 
最大フオルダ数 ：]000フオルダ 

最大ファイル数 ： 40000ファイル 


再生巧象になる写真のフォルダ構造 

SD カードの6階層目までにあるファイルを再生でさます。 

•「 SD _ VIDE 日」 「 SD _ AUDI 0」 フオルダ内のファイルは再生でさません。 


SD 力ード (pilSSt エリア） 「 ROOT 」 とは、最上位の階層（メモリー直下）を指します。 

m^mm 第 2 階層 第 3 階層 第 4 階層 第 5 階層 第 6 階層 

-fpCIM 1— II 100-PAN A I 
-fp に TUREl] 


- P 1000001 .JPG 


- XXXXXXXX.JPG 


-yPICTURE2l~I^ICTURE3yPICTURE4l~lf^lCTURE 已 ] 


- XXXXXXXX.JPG 




•「 DCIM 」「 SD _ VIDE 日」 「 SD _ AUDI 0」 フォルダは、記録した機器!;(外で移動や削除、名前の変更をし 
ないでください。記録した機器で正しく認識でさなくなる場合びあります。 
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分類された写真を見る 


(日付検索、フオルダ検索など） 


写真は下の分類別に探すことびでさます。 


全ての写真 （ お買い上げ時の設定） 

すべての写真を順まに再生します。 

曰付検索 

曰付別に写真を再生します。 

フォルダ検索 （P38) 

SD 力ード内のフォルダを指定して、そのフォルダ 
内の写真を再生します。 


LUMIX のお気に入り 

( 登録した写真びある場合のみ表示） 

当社製デジタルカメラ LUMIX でお気に入りに登録 
した写真を再生します。 

• 登録のしかたは LUMIX の取扱説明書をお読み 
<ださい。 

お気に入り1、お気に入り2、お気に入り3 

( 登録した写真びある場合のみ表示） 

本機でお気に入りに登録した写真から選べます。 

• お気に入りの登録のしかたは39ページをお読 
み < ださい。 


SD 力ード巧のすべての写真を見る 


写真を記録した SD カードを本機に入 
れておく （P9) 

「写真を見る」モードにしておく （P3 己） 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧す 


A ▲/ ▼で 口 

W 中央を!甲す 


r 写真を選ぶ J を選び、 


▲/▼で r をての写真 J を選び、 


© 中央を押す 


〇 


▲/▼/◄/ ►を巧して写真を選び、 
中央を}甲す 

選んだ写真をシングル表示します。十宇 
キーの中央を押すと順番に再生します。 


曰付別に写真を見る 


• 写真を記録した SD カードを本機に入 
れておく （P9) 

• 「写真を見る」モードにしておく （P3 日） 

0 [ MENU ] ボタンを巧す 

■写真を選ぶ J を選び、 


な▲/▼で n 

な中央を巧す 

© 


▲/▼で r 日付検索 J を選び、 
中央を巧す 

を巧して日付を 


A ▲/▼/◄/ ►を！ 

V 選び、中央を巧ず 


© 


月を選ぶ： ▲/▼ を押す 
日を選ぶ： ◄/► を押す 

• 写真び]枚わない月は表示されません。 

▲/▼/◄/ ►を巧して写真を選び、 
中央を}甲す 

選んだ写真をシングル表示します。十字 
キーの中央を押すと順番に再生します。 


r お知5せつ - 

日付検索にっいて 

• 日付表示でさる範囲は2000年]月から2099年 ] 2月までです。 

•写真ファイルの曰付データには、撮影曰と更新曰びあり、曰付検索では更新曰を利用しています。パソコ 
ン編集などで更新曰び変更された場合、曰付検索で表示される曰付と、再生画面等で表示される撮影曰び 
異なります。 


写真を見る 
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2 . 分類された写真を見る 旧付検索、フオルダ検索など）（つづき) 


SD カード巧のフォルダを選んで写真を見る 


本書では、下のフォルダ構造の場合に写真を選ぶ操作で説明しています。 


SD 力ード - tT DCIM I ~~ nOO-PANAl —— 

ルート 

( Root エリア） 


- fpiCTUREl — 
XXXXXXX 1 .JPG 


XXXXXXX 2 .JPG 


P 1000001 .JPG 

• SD 力ード内のフォルダ構造については 
36ページをお読みください。 


•写真を記録した SD 力ードを本機に入れておく （P9) 
• 「写真を見る」モードにしておく （P3 己） 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧す 


© ▲/▼で r 写真を選ぶ J を選び、 
中央を巧す 


▲/ ▼を押してフォルダを選び、 
W 中央を巧す 


現在開いているフオルタ’ 





• 現在開いているフオルダ内に写真とフオル 


ダびある場合、「このフォルダ内の写真」び 
表示されます。 


な▲/▼で r フオルタ積索 J を選び、 
巧中央を巧す 

Root エリア直下のフォルダび表示され 
ます。 


本例の場合、フォルダ構造説明の 
rXXXXXXXl.JPG」 ファイルを選ぶ場合 

•「 ft 」 で表示されるフォルダは、さらに下 
の階層にフォルダびを在します。 

《2本例の場合、フォルダ構造説明の 「 DCIM 」 
フオルダ内にさらに nOO _ PANA 」 フオ 
ルダび存在 


探しているフオ j レダび見つかるまで手順〇を繰 
り返してください。 


© ▲/▼/◄/► を巧して写真を 
選び、中央を!甲す 

選んだ写真をシングル表示します。十宇 
キーの中央を押すと順番に再生します。 


38 

























^ お気に入りの写真を集める 

写真をお気に入り登録しておくと、登録した写真だけを順番に再生したり、写真を探しやすくする 
ことびでさます。「お気に入り1」「お気に入り2」「お気に入り3」の3つに分けて登録でさます。 
• 本書では、「お気に入り1」に写真を登録して、写真を見る操作を説明しています。 

•写真を記録した SD 力ードを本機に入れておく （P9) 

• どの分類の写真を登録するか、選択巧象となる分類を選んでおく （P37) 

• 写真一覧画面にしてお< (P3 己） 


[ MENU ] ボタンを巧す 


© ▲/▼ で r お気に人りを編集する J 
を選び、中央を巧す 


© ▲/▼で[お気に入り1を編集 
ずる J を選び、中巧を巧ず 


〇 ◊登録する写真を選ぶ 

▲ /▼/◄/► を巧して写真を選 
び、中巧を巧す 


選択した写真には「な r 」 び表示されます。 

• わラー度、十字キーの中央を巧すと表示び消え、 
選択び解除されます。 

• [ MENU ] ボタンを巧して設定メニユーから哈選 
択」「全解除」を選ぶことびでさます。全部の写真 
を一度に選択や解除びでさます。 

また、「シングル表示」を選ぶと、シングル表示画 
面から選択することびでさます。 


© ◊編集を終了する 

[ MENU ] ボタンを巧して 
▲/▼ で r お気に入り編集終了 J 
を選び、中央を巧す 


■ 登録した写真を探して見る 
1 [ MENU ] ボタンを押す 

2 ▲/▼で「写真を選ぶ」を選び、中央 
を押ず 

3 ▲/▼で「お気に入り1」を選び、 
中央を押す 

4 ▲/▼/◄/ ►を押して写真を選び、 
中央を押す 

選んだ写真を シングル 表おします。十字 キーの 
中央を巧すと順まに再生します。 

■ 登録をまとめて解除する 
1 [ MENU ] ボタンを押す 

2 ▲/ ▼で r お気に入りを編集する」を 
選び、中央を巧す 

3 で r お気に入り1を全解除ずる」 
を選び、中央を}甲ず 

4 ◄/ ►で「はい」を選び、中央を押す 

( お知百せ ) - 

• 再生中は登録/解除することはでさません。 

• 手順包で「お気に入り2を編集する」を選んだ場 
合は「^」、「お気に入り3を編集する」を選ん 
だ場合は「を f 」 び表示されます。 

• 「く T 」 のついている写真は、当社製デジタルカメ 
ラ LUMIX でお気に入り登録した写真です。本機 
では登録の解除はでさません。 

• 登録したお気に入りを編集(登録の追加/解除)す 
る場合わ手順〇〜包の操作を行ってください。 

• それぞれの「お気に入り」に999枚まで写真を登 
録でさます。 

• 写真によっては登録でさない場合びあります。 

• 電池残量表示びホ色になっているとさは編集でさ 
ません。 




写真を見る 
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写真の再生設定 (順序、 BGM 信楽）など） 

♦お買い上げ時の設定 


• 「写真を見る」モードにしておく （P35) 


写真回拓表示 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧す 


写真を順番に再生する場合やシングル表示する 
場合に、本機を置く向さにあわせて写真を回転 
させます。 


A ▲/▼で r 写真の再生設定 J を 
W 選び、中央を!甲す 


〇オフ 

自動的に回転されません。 

♦横向き 

本機を横向さにして見る場合に設定してく 
ださい。 

〇縦向き 

本機を縦向さにして見る場合に設定してく 
ださい。 


© 


▲/▼/◄/► を J 甲して設定する 

設定項目を選ぶ： ▲/▼ を巧ず 
設定内容を選ぶ： ◄/► を押す 



※撮影した機器によっては、回転でさない場合 
びあります。 


カラーエフェクト 


写真を順番に再生しているとさやシングル表示 
している場合に、写真の色を変更でさます。 

♦カラー 
〇白黒 


〇セピア 


〇メニュー画面を消ずには 

[MENU] ボタンを押してください。 



参ノーマル 

写真のフォルダ名/ファイル名に付与された 
文字コード順に再生 


〇ランダム 

順不同にフォルダび選択され、フォルダ内の 
写真を順不同に再生 


-ランダム再生中は、十字キーの◄を押して 
再生し終わった写真へ戻ることはでさま 
せん。 
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—効ま 


♦フ: L - ド 

次の写真を徐々に表示して写真を切り換え 
なびら再生します。 

〇モーション 

写真を拡大し、上下、左ち対角方向に動かし 
なびら再生します。 

〇スライドイン 

画面ち側から左側へ流れるよラに写真を切 
り換えなびら再生します。 


一剧1 


〇短い 

約]秒間隔で写真を切り換えます。 

♦標準 

約6秒間隔で写真を切り換えます。 

〇長い 

約]0秒間隔で写真を切り換えます。 

《写真のファイルサイズび大きい場合は、設定に 
かかわらず、切り換わるまで時間びかかる場 
合びあります。 

※「スライド ショー効果」 を「モ ーション」 に 
設定しているときは「スライド ショー 間隔」 
の設定は反映されません。 


—の己 GM 設定 


「オン」に設定すると、写真を順きに表示すると 
さに、音楽を再生することびでさます。 

(事前に SD カードに音楽を記録しておいてく 
ださい ( P 31)) 

〇 [スライ ドシヨー の己 GM 設定 J を 
選び、中央を巧ず 

© ▲/▼で [BGMJ を選び、 ◄/► 
で r オン J を選ぶ 

© ▲/▼で r 巧を選ぶ J を選び、中央 
を巧ず 

〇 ▲/▼ でプレイリストの種類を選 
び、中央を巧す 

• 「全曲」、惭曲」、「マイべスト」を選んだ 
場合は手順 包 へすすんでください。 

• 「已〇音検索」を選んだ場合は28ページ 
をお読みください。 

© ▲/ ▼でプレイリストを選び、中央 
を巧ず 

© ▲/▼ で再生する巧を選び、中巧 
を巧す 

選んだプレイ U スト内のすべての巧を繰り 
返し再生します。 

※旧 GM 」 を「オン」に設定した場合、写真を 
停止すると、音楽を停止します。 

※旧 GM 」 を「オン」に設定した場合、十宇 
キーを操作すると、写真について動作しま 
す。音楽をスキップさせたりすることはでさ 
ません。 

※プレイ U ストの種類について詳しくは28 
ページをお読みください。 


写真を見る 
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各種設定 


画質や音質の設定をずる 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧ず 


A ▲/▼で r その他の機能へ J を 
W 選び、中央を!甲す 


© ▲/▼で[画質の設定 J または 
r 音質の設定 J を選び、 

中央を巧す 


〇 


▲/▼/◄/► を J 甲して設定する 

設定項目を選ぶ： ▲/▼ を押す 
設定内客を選ぶ： ◄/► を押す 


◊メニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


設定は下のモードで共通になります。 

• 「テレビを見る•録る」モードと「ビデオを見る」モードで共通 
• 「音楽を聴く」モードと「写真を見る」モードで共通 
(「画質の設定」の「明るさ」はすべてのモードで共通になります） 


♦お買い上げ時の設定 


画質の設定 

r テレビを見る-録る J • r ビデオを見る J モード 

r 音楽を聴 <j • r 写真を見る J モードの場合 

の場を 


画質モード 

画質モード 

〇スタンダード 

〇スタンダード 

標準の画質モード 

標準の画質モード 

〇シネマ 

〇ソフト 

映画視聴に向いた画質モード 

目にやさしい画質モード 

♦ダイナミック 

参ダイナミック 

明暗びはつさりしたメ U 八 U のある画質モード 

明暗びはっさりしたメ U 八 U のある画質モード 

明るさ 

明るさ 

明るさを「一已」から「+已」までの範囲で調 

-「テレビを見る•録る」 • 「ビデオを見る」モー 

整します。 

ドと共通の設定です。 

《お買い上げ時は「± 0」に設定されています。 


コントラスト自動調整 

コントラスト自動調整 

視聴している画像の明暗に応じて液晶モニ 

設定でさません。 

ターの明るさを自動で調整します。 

〇オフ 
•オン 
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音質の設定 

r テレビを見る-録る J • r ビデオを見る J モード 

r 音楽を聴く J • r 写真を見る J モードの場を 

の場合 


サウンド 

サウンド 

参スタンダード 

参フラット 

全音域をバランスよくした音質 

全音域をバランスよくした音質 

〇 三 ユージ ック 

〇 へ ビー※ 

メ U 八 U 感を強調した音質 

重低音を強調した音質 

〇ニュース 

〇 クリア 

人の声を聴さやす< した音質 

高音部を鮮明にする音質 

〇 トレイン※ 

〇ボーカル 

ちにやさしい音で、迷惑な音ちれを防止 

ボーカルを強調し、つやを出す音質 

《へッドホン使用時のみ設定でさます。 

〇 トレイン※ 


ちにやさしい音で、迷惑な音ちれを防止 


《へッドホン使用時のみ設定できます。 

反響音を抑える 

反響音を抑える 

( へッドホン使用時は設定でをません） 

( へッドホン使用時は設定でをません） 

反響音を感じやすい帯域を抑えることによっ 

反響音を感じやすい帯域を抑えることによっ 

て、室内の壁面などから跳ね返ってくる反響音 

て、室内の壁面などから跳ね返って<る反響音 

の影響を軽減します。 

の影響を軽減します。 

参オフ 

•オフ 

〇 オン 

〇 オン 

《視聴している音量や室内の環境によっては効果び 

《視聴している音量や室内の環境によっては効果び 

感じられない場合びあります。 

感じられない場合びあります。 

ル青を大をくずる 

ル青を大をくずる 

(へッドホン使用時は設定でをません） 


〇 オフ 

設定でさません。 

効果をオフします。 


〇 レベル 1 


ルさな声を聴さ取りやすくします。 


♦ レベル 2 


レベル]よりさらにルさな声を聴さ取りやすく 


します。 


《音びひずむ場合は、「オフ」に設定してください。 
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各種設定 


タイマーを設定ずる 


時間び経過するとアラーム音でお知らせする「アラーム」と、自動的に電源を切る「オフタイマー」 
を設定することびでさます。 


[ MENU ] ボタンを巧す 


© ▲/▼で r その他の機能へ J を 
選び、中央を!甲ず 


© ▲/▼で r タイマー設定 J を選び、 
中央を巧す 


© ▲/▼で r アラーム J または r 才 
フタイマ ー J を選び、中央を巧す 


© ◄/► を押して時聞を設定する 

「アラーム」を設定する場合 

1分〜99分まで、]分単位で設定でさ 
ます。 

「オフタイマー」を設定する場台 
1；1下の設定から選べます。 

• 30分 •巨0分 • 90分 


A ▲/▼で r スタート J を選び、 
W 中央を巧す 


r アラーム J を設定した場合 


画面ち下に「/：!」び表示され、秒読みを開 
始します。 

設定した時間が経過すると ••• 

アラーム音び]分間鳴ります。 

• アラーム 音量や アラーム 音は変更することはで 
さません。 

〇アラーム音を止めるには 

いずれかのボタンを押してください。 


r オフタイマー J を設定した場合 


画面ち下に「薄藏イす =」び表示され、電源 
び切れるまでの時間（分）を表示します。 

設定した時間が経過すると ••• 

電源び切れます。 

• 視聴中のま組を録画中は （ P 16)、 設定した時 
間になると録画を停止して電源び切れます。 


〇タイマー設定を解除するには 
1 [ MENU ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼で「その他の機能へ」を選び、 
中央を押す 

3 ▲/▼で「タイマー設定」を選び、 
中央を巧す 

4 ◄/ ►で「はい」を選び、中央を押す 


C お知5せ ) - 

• 電源を切ったり、パソコンと接続すると、タイマー設定はキャンセルされます。 

• 設定したタイマーの時間を変更することはでさません。一度取り消してから設定し直してください。 
• アラームとオフタイマーを同時に設定することはでさません。 
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各種設定 


フオーマツトゃその他の設定をする 


録画した番組を再生中や、音楽や写真を再生中に「フォーマット」、「設定初期化」を 
ずる場をは、停止しておく 


〇 


[ MENU ] ボタンを巧す 


▲/▼で r その他の機能へ J を 


© 

な▲/▼で n 

W 中央を!甲す 


選び、中央を巧す 

初期設定 J を選び、 


▲/▼ で設定頃目を選ぶ 



♦お買い上げ時の設定 


フオー マットすると、 SD 力ード内のすべての 

データび消去されます。 

© r フオーマット J を選び、中央を 
巧す 

© ◄/►で r はい J を選び、中巧を 
巧す 

• 電池残量表示び赤色になっているとさは、 
フオーマットすることはでさません。 


操作音 


操作したときに音でお知らせします。 

◄/► で設定内容を選ぶ 

〇オフ •オン 

〇メニュー画面を消ずには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


エコ巧電設定 


◄ /► で設定内容を選ぶ 

参オフ 

通常充電（100%の充電） 

〇オン 

通常充電時の90%の充電 

〇メニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


設定初期化 


本機のチャンネル設定などをお買い上げ時の状 
態に戻します。 

• 録画予約は消去されます。 

© r 設定初期化 J を選び、中央を巧す 

© ◄/►で r はい J を選び、中巧を 
巧ず 


本が情報表示 


本機のファームウエア(制御ソフト)のバージョ 
ンを確認することびできます。 

r 本が情報表示 J を選び、中央を巧す 

〇メニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


各種設定 
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1 . 画面表示/こんな表示び出た 5 



〇選局/録画したチヤンネルを表示 
包「ホーム」/「おでかけ」のどち5に登録したチヤ 
ンネルを受信しているかを表示 ( P 15) 

A : 「ホーム」 包: 「おでかけ」 

• 録画中は表示されません。 

©電波の受信レベルの目ち強曲由0 口弱 
0 「反響音を抑える」または r ル声を大きく 

ずる」を設定時 （ P 43) 

包画：電池残■表示 ( P 11) 

^ : AC アダプター使用時 
〇 [ MENU ] ボタン、十字キー、 [ RETURN ] ボタン 
の操作ガイド 

• ガイド表示に対応するキーを巧すとガイド表 
示の動作をします。 


© SD カードへの録画可能時間の目ま 

• 時間と分で表示します。例えば「 D 残量]: 30」 
の表示は約1時間30分の録画び可能です。 

• 録画可能時間にっいて、詳し < は已8ページを 
お読み < ださい。 

の プ□グレ スバーが 常時表示させるには： P 26 

• 再生経過時間をバーで表示します。 

(@ :再生経過時間®:記録時間） 

• 録画ま組にチャプターマーク （ P 24) び作成 
されているとさは、黄色の縦線を表示します。 
• プ□グレスバーを表示中は、タイマー設定表 
示（「0」「請つ歎 f 豕=」）や予約ま組びある 
ことを示す表示（「(§)」）はしません。 


音楽を聴くモード 

「省電力設定」を「オン」に設定 
時は、しばらくすると表示び消 
えます。表示を確認するには電 
源ボタン似外のいずれかのボタ 
ンを押してください。 



〇 アルバム名 
包 アーティスト名 
〇 巧名 

〇 圧縮/伸張方式、ビットレート 
包 ジャケット写真 

• 作成ち法(静止画の添付)については SD-Jukebox 
の通甫モード編の取扱説明書 （ PDF ファイル）を 
お読みください。 

• プレイリストに登録された写真は本機で表示 
でさません。 

•写真び本機に巧応^していない場合は、固定 
の画像び表示されます。 

• 1巧に複数の写真を添付している場合、本機 
では最初の]枚のみび表示されます。 


ム：1巧リピート 
のを^ :全曲リピート 
3¢ :ランダム 

: K ? :ランダムリピート 
- M _ ： ヴッピング 

in ™ :ィント □ 

<b) 

〇現在の曲/総曲数 
© プ□グレスバー（再生経過時間） 

@:再生経過時間 ® :曲時間 

〇 [ MENU ] ボタン、十字 キーの 操作ガイド 

• ガイド表示に対応するキーを巧すと、ガイド 
表示の動作をします。 

〇 W - 「反響音を抑える」を設定時 ( P 43) 

〇 画：電池残 量 表示 ( P 11) 

^ : AC アダプター使用時 
〇再生モード ( P 29) 


※本機対応 ファイル形式 ： JPEG 

画素数 ： 96 X 9巨、640 X 480、160 x ] 20〜] 800 x 1200 
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O 再生している写真の分類 ( P 37) 

包写真の撮影曰 

e 現在再生中の写真/還んだ分類の写真の総数 
〇 M :電池残■表示 （ P 11) 

^ : AC アダプター 使用時 


〇 [ MENU ] ボタン、十字 キーの 操作ガイド 

• ガイド表示に対応するキーを巧すとガイド表 
示の動作をします。 

〇 よ A gagKgjnna^ : 

スライドシヨーの再生順序 ( P 40) 

よ！！ :シングル表示 （1 画面表示)中 


■こんな表示び出た5※下表はまな確認/エラーメツセージの例です。 


表示 

原因-対策 

カードを確認してください。 

• SD カードを取り出し、再度入れてみてください。 （ P 9) 

• SD 規格に準拠していないカードは使用でさません。 （ P 己 3) 

現在、受信でをません。 

窓際など受信げ態のよい場所で 
受信可能か、ご確認ください。 

( E 20 2) 

• 電波状況び悪いため、映像を表示することびでさません。受信でさ 
る状態になると、自動的に映像を表示します。 

エラーが 発生したため、 

電源をオフしまず。 

再度電源を入れて 
ご使用ください。 

• 電源を入れ直してください。繰り返し表示される場合は、お近くの 
「修理ご相談窓□」 （ P 64 〜 66) にお問い合わせください。 

本機の温度が高い（低い）ため 
巧電機能などが動作しません。 
常温でご使用ください。^ 

• 周囲温度己に〜3己にで充電してください。周囲温度び低いまたは 
高いとさは、充電にかかる時間び長くなる場合びあります。また充 
電できない場合わあります。 （ P 已 2) 

AC アダプターの 電圧び異常でず。 
故障の可能性がありますので 
修理窓□にご相談ください。 

• 故障の可能性びあります。お近くの r 修理ご相談窓□」 （ P 64 〜 66) 

電池が故障している 
可能性があります。 

修理窓□にご相談ください。^ 

にお問い合わせください。 


※動作表示ランプび約0.已秒間隔で点滅します。 
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^ 故障かな！？ 

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お近くの「修理ご相談窓口」 （P 目4〜 66) また 
はお買い上げの販売店へお問い合わせください。 


本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけないようにお気をつけください。 
故障や誤動作の原因になります。 


こんなとさは 


ここを確かめてください 


•ホールド状態になっていませんか？ （ P 7) 


電源が入 5 ない 
操作でをない 
電源が切れない 


電源が切れる 


• 電池び消耗していませんか？ （ P ]1) 

電源を切っていてち予約録画び始まると、電池を消耗します。 

一電池を十分に充電するか （ P ]])、 AC アダプターを接続して （ P 10) 
操作して < ださい。 

• クリップのようなちのを使って [ RESET ] 

ボタンを押してください。（本機に SD カー 
ドび入っている場合は、 SD カードを抜い 
てから押してください） 

[ RESET ] ボタンを巧しても症状び直ら 
ない場合は、お近くの r 修理ご相談窓□」 

( P 64 〜 66) にお問い合わせください。 

• かばんの中などで、ボタンび押されて電源び切れていませんか？ 

ーホールド設定をオンにしてください。 ( P 7) 

• オフタイマーび設定されていませんか？ 



^オフタィマーを設定してぃる場合は画面ち下に「讀っ资イ零 =」び表示 


充電でをない 

巧電しても電池持続時間が 
短い * * 


__されています。設定を解除して<ださい。 （ P 44) _ 

周囲の温度び極端に低いまたは高くありませんか？ 

-電池の充電は周囲温度已に〜3已にで行ってください。 （ P 已 2) 
はじめての充電や長時間未使用後の充電では電池持続時間び短いことびあ 
ります。何回か使用すると戻ります。 

充電してち電池持続時間び極端に短い場合は、電池の寿命です。電池の交換 
は、お近くの「修理ご相談窓□」 （ P 64 〜目 6) にお問い合わせください。 
SD カードによっては、電池持続時間び極端に短い場合びあります。当社 
製 SD カードで試してください。 


本機が SD 力ードを認識し • Windows 標準のフォーマット機能などで SD 力ードをフォーマットしま 
ない せんでしたか？ 

( SD 力ードがサポート外の 一本機で フォーマッ トしてください。 （ P 4 己） 

フォーマットなど）_ •当社製 SD 力ードを本機に入れて試してください。_ 

本体び熱い • 充電中は多少熱くなりますび異常ではありません。 

• の場合は録画びでさない、わしくは正しく録画びされません。 

-録画開始時刻に SD カードび入っていない場合 
-本機に入れた SD カードび録画可能な SD カードでない場合 

• SD カードの書さ込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 側になっている 
• 録画に十分な録画可能時間び残っていない 

録画がでをていない • 録画可能ま組数（最大99ま組）び記録されている 

• 認識でさない SD カード（ヴポート外のフォーマットなど） 

-電池残量びな<なった場合 
-パソコンと接続している場合 
-電波状況び悪い場合 
-予約録画の時間び重なっている場合 
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こんなとさは 

ここを確かめてください 

予約録画した番組の最後の 
部分が録画されていない 

• 前の予約ま組の終了時刻と次の予約ま組の開始時刻び同じとさは、前の予 
約ま組の終わり約30秒間び録画されません。 

レコーダー か！5持ち出した 
番組が視聴でをない、ビデ 
オファイルリストに表示さ 
れ ない 

• レコーダーから持ち出すとさの画質を「高画質 （ VGA )」 に設定して持ち 
出していませんか？ 

^本機は「高画質 （ VGA )」 の再生に対応していません。持ち出すときの 
画質を「ワンセグ画質 （ QVGA )」 に設定してください。 

ビデオファイルを99番組ま 
で録画ずることびでさない 

• 他機器やパソコンでビデオファイルの消去やフォーマットをしていませんか？ 
一本機でフォーマットしてください。 （ P 4 己） 

• SD カードに「高画質 （ VGA )」 でレコーダーから持ち出したま組び含まれ 
ていませんか？ 

-レコーダーで「高画質 （ VGA )」 で録画したま組を消去して<ださい。 

録画した番組が正常に再生 
されない 

• 本機で再生でさるビデオファイルですか？ 

-本機での再生に対応した機器を使って録画してください。 （ P 24) 

• 録画中に電波状況び悪<なると、画面び乱れた状態で録画されます。また、 
電波状況び悪くて受信でさない区間びあった場合、この区間は録画されな 
いので、再生するとこの区間をとび越して再生されます。 

SD-Jukebox が SD 力ード 
を認識しない 

• 著作権保護機能に対応していない USB U - ダーライターでは SD-Jukebox 
で認識でさません。付属の USB 接続ケーブルを使って本機をパソコンに接続し 
て < ださい。 

• US 日接続ケーブルを抜さ差ししてください。 

• SD-Jukebox Ver . S . x じ(下を使用していませんか？ 

一付属の SD-Jukebox Ver .7.0 を使用してください。 

• お使いのパソコンの US 日端テは正常に動作していますか？ 

-他の USB 機器を接続して確認してください。 

• USB ノ V ブや延長ケーブルを使用してノ（ソコンに接続していませんか？ 

^付属の USB 接続ケーブルを直接パソコンに接続して<ださい。 

• 当社製 SD カードで試してください。 

• (SDXC メモ U - 力ードをご使用の場合）お使いのパソコンび SDXC メモ 
リーカードに対応しているか確認して<ださい。 

http://panasonic.jp/support/sd w/ 

音楽再生でをない 

• 音楽データは SD オーディオ規格に準拠していますか？ （ P 31) 

• SD - Jukebox を使って音楽データを書さ込みましたか？ 

一 WMA / MP 3/ AAC 形式ファイルをパソコンのエクスプ□-ラで SD 
カードに直接転送してわ本機で再生でさません。 

一 D-snap ^でライン録音した音楽ファイルは本機で再生でさません。 

音楽再生時に 
- 音が途切れる 
- 音がとぶ 
- 雑音がをい 

• SD - Jukebox から SD 力ードに書き込んだ音楽データは正常ですか？ 

- SD - Jukebox に取り込んでいる音楽を確認してください。 

• 当社製 SD カードに音楽を記録して試して < ださい。 

• SD 力ードを本機でフォーマットしてから （ P 4 己）音楽を転送すると、改 
善される場合びあります。 

1巧目か5順番に再生しない 

• 「再生モード」び「ランダム」や「ランダムリピート」になっていません 
か？ ( P 29) 

• レジューム機能び働いていませんか？ （ P 27) 


《 D - snap とは、当社製 SD 才ーデイオプレーヤーのことです。 












2 . 故障かな!？ (つづを） 


こんなとをは 

ここを確かめてください 

音楽データを他のパソコン 
に移動/コピーできない 

• SD - Jukebox やステレオシステムなどから SD カードに記録した音楽デー 
夕には暗号技術を利用した著作権保護技術び組み込まれています 。 SD 
カードに記録した音楽データは他のパソコンに移動/コピーすることびで 
さません。 

付属 CD - ROM のインス! 

ルびでさない 

• お使いのパソコンび CD - R 日 M の動作環境に対応していますか？ ( P 32) 

SD-Jukebox Ver .7.0 の 
取扱説明書 ( PDF ファイル） 
が見5れない 

• Adobe Reader びお使いのパソコンにインス1ルされていますか？ 

一 Adobe Reader び必要です。アドビシステムズ社のホームぺージ 

( http :// www . adobe . com / jp /) から Adobe Reader をダウン□—ドし 
てください。 


义 Q&A (よくあるご質問) 


Q 償問） 

A 個答） 

地上デジタル放送（ワンセ 
グ）を視聴ずるのに利用料 
金はかかるか？ 

本機での地上デジタル放送（ワンセグ）の視聴については、従来のアナ□グ 
放送と同様、 NHK の受信料似外の利用料金はかかりません。に010年3月 
現沿 

詳し < は下記ホームページをご覧< ださい。 

社団法人デジタル放送推進協会 http :// www . dpa . or.jp 

どの機器で録画した番組を 
再生でをるか？ 

レコーダーなどの他機で録画し 
た番組を本機で再生でをるか？ 

当社製テレビやレコーダーで録画したま組を再生でさますび、対応していな 
いちのちあります。 

対応機種については24ページをお読みください。 

他社製の SD 対応ミニコン 
ポで録音した SD カードを 
本機で再生できるか？ 

SD オーディオ規格に準拠していない他社製三ニコンポで録音した場合は、本 
機で再生できません。 

音楽サイトか！5パソコンや 
携帯電話にダウン□ードし 
た音楽や、 

Windows Media Player 
で録音した音楽を本機で再 
生でをるか？ 

• SD - Jukebox を使ってファイルインポートすると、再生できます。（著作 
権保護された音楽データはファイルインポートでさません） 

ファイルインポートについて詳しくは、 SD - Jukebox の通常モード編の取 
扱説明書 （ PDF ファイル）をお読み<ださい。 

• 携帯電話にダウン□ー ドした音楽び SD オーディオ規格に準拠していない 
場合、本機で再生でさません。 

パソコンに、 1 U 前の 
SD - Jukebox が入コている 
が、付属の CD - ROM のイ 
ンス1ルが必要か？ 

音楽データはどうなるか？ 

SDXC メモ U - 力ードを使用する場合は、 SD-Jukebox Ver . 7.0 LE のイン 
ス1-ールび必要です。 

再インス1-ールしてわ音楽データは削除されません。 

どんな SD カードが使えるか？ 

対応 SD カードについては己3ページをお読みください。 

音楽や写真の削除はどうし 
た5よいか？ 

本機で音楽や写真の削除はできません。 

音楽の場合は SD - Jukebox やステレオシステムなどを使って、写真の場合は 
記録した機器などで削除してください。 

製造番号はどこにあるか？ 

本体スタンドを開いたところに記載しています。 （ P 6) 
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4 . 使用上のお願い 


本機にごいて 


• 本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。 

また、本機に強い圧力をかけないでください。 

-強い衝撃び加わると、液晶モニターや外装ケースび壊れ、故障や 
誤動作の原因になります。 

-本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝 
撃び加わりますのでお気をつけ<ださい。 

-ズボンのポケットに入れたまま座らないで<ださい。 

-ヘッドホンを本機に巻さ付けたまま、かばんの中に入れ、外から 
大さな力を加えないで<ださい。液晶モニターの破損につなびり 
ます。 



• お室など湿気のをい場所に放置しないでください。 

• 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコ 
ン等の近くに置かないでください。 

• スピーカーの前面や側面、底面の穴（音礼）に異物を入れない 
で < ださい。 

異物で音びルさ<なったり、ひずむなど故障の原因になります。 

また、穴を先端のとびったわので巧さないでください。スピーカーび破損して防水性び保てなくなります。 



お手入れ 

本機の電源を切り、誤操作防止のためホールド設定をオンにしてから ( P 7) 乾いた柔らかい巧の 
よラなをのでふいてください。 AC アダプターをご使用の場合は AC アダプターを抜いてください。 
• ミちれびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってから巧れをふさ取り、そのあと、乾いた柔 
らかい巧のよラなをのでふいてください。 

• ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、ミ谷室/ミ谷槽洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質 
したり、塗装びはげる恐れびありますので使用しないでください。 

巧電端子のお手入れについて 

定期的に、本機の充電端テを綿棒や柔らかい巧などでふ 
いて < ださい。 

特に本機に水滴び付いているとさは、充電端テに水滴び 
残らないよう、ていねいにふきとってください。 



—この マークが ある場台は一 
ヨー □ ッパ連合む外の国の廃棄処分に関する情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方 
法をお問い合わせください。 
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. 使用上のお願い (つづを） 


液晶 モニター について 


• 液晶モニターを強<押さえないで<ださい。 

画面にむらび出たり、故障の原因になります。 
• 寒冷地などで本機び;令えさっている場合、電 
源を入れた直後は液晶モニターび通常より 
少し暗<なります。内部の温度び上びると通 
常の明るさに戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作!5れて 
いますび、液晶モニターの画面上に黒い点び現 
れたり、常時点巧啸や青、緑の点）すること 
びあります。これは故障ではありません。液晶 
モニターの画素については99.99%け上の高 
精度管理をしておりますび、0.01%切下で画 
素欠けするちのびあります。 

これらの点は、 SD 力ードの映像には記録さ 
れませんのでごをむください。 

• 液晶モニターのお手入れは、乾いた柔らかい 
巧のよラなをの（眼鏡ふさなど）でふいてく 
ださい。乾いた巧で強くこすると液晶モニ 
ターに傷び付くことびありますのでお気を 
つけ < ださい。 


内蔵電池について 


充電環境 

充電は周囲温度已む〜3已でで行ってくださ 
し、。温度び低いまたは高いとさは、充電にか 
かる時間び長くなったり、充電でさない場合 
びあります。この場合、液晶モニターにメッ 
セージ ( P 47) び表示され、動作表示ランプ 
び約0.已秒間隔で点滅します。 

■ 上手にお使いになるには 

]；1下の使いかたをすることにより、電池寿命(充 
電回数）び長持ちします。 

• エコ充電設定を「オン」にして充電してくだ 
さい。 （ P 11) 

• 長期間使用しない場合は、定期的に（約1力月 
に一度）充電してください。 


AC アダプターについて 


機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装 
置 （ AC アダプターのプラグ）へ容易に手が届 
<よラにして < ださい。 

• 必ず、付属の AC アダプターをお使いください。 
• 使用後は、必ず AC アダプターを電源コンセ 
ントから抜いてください。（接続したままに 
していると、 AC アダプター単体で約 0.1 W 
の電力を消費しています） 

• AC アダプターの端子部を巧さないでください。 


AC アダプターを巧かで®用 
ずるには 


AC アダプターは、電源電圧 （100 V 〜 
240 V )、電源周波数（已0 Hz 、 巨0 Hz ) で 
ご使用いただけます。市販の変圧器などを使 
用すると、故障する恐れがあります。 


国、地域、滞在先によって電源コンセントの形 
状は異なります。海外旅行をされる場合は、そ 
の国、地域、滞在先に合ったプラグを準備して 
ください。変換プラグは、お買い上げの販売店 
にご相談のうえ、お求めください。 


変換プラグの一例 



充電のしかたは、国内と同じです。 AC アダプ 
ターは日本国内で使用することを前提として設 
計されておりますび、海外旅行等での一時的な 
使用は問題ありません。 

• ご使用にならないときは変換プラグを AC コ 
ンセントから外してください。 
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—ドについて 



SD 力ー ドを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところ 
に放置しない 

また、巧り巧げたり、落としたり、強い振動を与えない 

• SD カードび破壊される恐れびあります。また、 SD カードの内容び破壊されたり、消失する恐 
れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないで<ださい。また手などで触れないで 
ください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による「フオーマット」や「削除」では、ファイル管理情報び変更されるだ 
けで、メモ U —力ード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモ U —カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフ 
卜などを使ってメモ U —カード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモ U —力一 
ド内のデータはお客様の責任において管理してください。 

■本機で使用できる SD カード （2010 年3月現在） 


SD メモリーカード / min 旧 D 力ード※/ 
microSD 力ード※ 

SD 規格に準拠した FAT 12、 FAT] 6形式でフォーマットさ 
れたちの 

SDHC メモリーカード/ microSDHC カード※ 

SD 規格に準拠した FAT32 形式でフォーマットされたわの 

SDXC メモリーカード 

SD 規格に準拠した exFAT 形式でフォーマットされたわの 


※本機で使用する場合は、必ず専用のアダプターに装着してお使いください。 


• 本機は SDXC 対応機器 (SD メモ U- 力ード/ SDHC メモ U— 力ード/ SDXC メモ U- 力ードに対 
応した機器）です。 SDHC メモリーカード /SDXC メモリーカードを他の機器で使う場合は、 
各メモ U —カードに対応しているか確認してください。 

• 使用可能領域は表示容量より少な<なります。 

• 4 GB 〜32 GB の力ードは SDHC □コ'のある （SD 規格準拠）力ードのみ使用できます。 

• 48 GB、 64 GB の力ードは SDXC □コ'のある （SD 規格準拠）力ードのみ使用できます。 

• SD 力ー ドによっては、電池持続時間び極端に短くなる場合びあります。当社製の SD カードを 
お使いになることをおすすめします。 

• SD 力ードをご購入後はじめて使用される際は、本機で SD 力ー ドをフオーマット (P45) する 


ことをおすすめします。 

• SD カードのスピードクラス(連続的な書さ込みに関する速度規格）に関係なく、上記の SD 力一 
ドを使用でさます。 

• マルチメディアカードは使用でさません。 

• 対応記録メディアの詳細は已6ページをお読みください。 


そ 

の 

他 
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5 . 本機を廃棄するときのお願い 

ご使用済み製品の廃棄に際しては、本機に内蔵している電池を取り出し、電池の U サイクルにご協 
力ください。電池の取り出しかたについては已已ページをお読みください。 

• 取り出した電池はお早めに U サイクル協力店へご持参ください。 


製品を廃棄するとき];(外は絶巧に分解しないでください。 


A 危険 

本機専用の充電式電池です 
この機器 m 外に使用しない 

取り出した充電式電池は充電しないでください。 

• 乂への投入、加熱をしない 

• くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない 

• ©と©を金属などで接触させない 

• ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない 
• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 

• 乂のそばや炎天下など高温の場所で巧電 • 使用-放置しない 
• 水中への投入をしない 

発熱-発火-破裂の原因になります。 

電池の液びもれたときは、素手でさわ5ない 

•液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。目を 
こすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと、医師にご 
相談ください。 

• 液び身体や衣服に付いたとさは、皮膚の炎症やけびの原 
因になるので、されいな水で十分に洗い流したあと、医 
師にご相談ください。 

A 警告 

取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに 
置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相 
談ください。 


本機の使用電池 

名称 ： U チウムイオン ( Li - ion ) 充電式電池 
公称電圧 ： DC 3.7 V 


不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店 
へご持参ください。 


镑 


を S 式1 

U チウムイオン 

Li-ionOO 電池使用 


使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 
• ホームぺージ http :// www . jbrc . net/hp 
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■ 電池の取り出しかた 

電池を使いさつてから分解してください。 

この図は、本機を廃棄するための説明であり、修理用の説明ではありません。 

分解した場台、修復は不可能です。 _ 

• ドライバーを使い、下の手順で分解してください。（ドライバーは付属していません) 
• 上手に取り出せない場合、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。 ( P 64) 



使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端子部をセ□ノ V ンテープなどで絶縁してください。 
• 分解しないでください。 



己己 


































反仕様 


f 電源 DC 3.7 V (内蔵電池使用時） / DC 已 .0 V 、已〇0 mA ( AC アダプター使用時) 

消費電力 2.0 W 


充電時間 

(周囲温度2日にで充電時） 

通常充電：約已時間 
エコ充電：約4時間 

• 充電は周囲温度已む〜3已むで行ってください。 


推奨動作温度 

〇む〜40む 


液晶ディスプレイ 
(アスペクト比1 6:9) 

已 V 型（ V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目安です） 
画素数：横480 X 縦272 

画面寸法 


幅]10.7 mm 、 縦 62.4 mm 、 対角127.1 mm 


スピーカー 

330 mW +330 mW (8 Q ) 


接続端子 

へツ ドホン 
端子 

3.0 mW +3.0 mW (16 0 時） 

03 .已 mm ステレオ三ニジャック 



USB 端子 

USB 2.0 (High Speed ) 


本体寸法 


幅] 78.8 mm x 高さ 92.9 mm x 奥行き] 9.0 mm 

(突起部除 <) 

最大外形寸法 

幅] 78.8 mm x 高さ 94.4 mm x 奥行き 21.1 mm ( JEITA ) 

幅] 78.8 mm x 高さ 91.4 mm x 奥行き已日.已 mm (本体スタンド使用時） 

質量(バッテリーを含む） 

約273 g 


防水 


保護等級： IPX 6/ IPX 7 相当 


対応記録メディア 

SD メモ U - 力ード （8 MB 〜2 GB ) 

SDHC メモ U — カード （4 G 巨〜32 GB ) 

SDXC メモ U - 力ード (48 GBs 64 GB ) 



テレビ/録画 

ワンセグテレビ放送を視聴することびでさるのは、日本国内のみです。 


受信チャンネル 

地上デジタルテレビ放送]セグメント部分受信サービス（ワンセグ）： 
UHF 1 3 ch 〜62 ch (データ放送、緊急警報放送受信非対応） 

連続録画時間 

最大8時間 （ AC アダプター使用時） 

録画番組数 

SD 力ー ド容量にかかわらず]枚あたり最大99番組 

予約録画ま組数 

最大]2番組 

な，ーノ 。 SD VIDEO 規格 （ ISDB-T Mobile Video Profile ) 準拠/ 

録画フアイ騰式/画真 320 X 240 巧 fps (412 kbps ) 
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音楽 

サンプリング周波数^1 

32 kHz ' 44.1 kHz . 48 kHz 

再生の圧縮/伸張方式 

AAC 方式、 MP 3 方式、 WMA 方式 

チヤンネル数 

2 ch ステレオ 


対応データ形式についての詳しい説脚ま、 SD - Jukebox の通常モード編の取扱説明書 （ PDF ファイル) 


をお読み < ださい。 


写真 

再生可能ファイルお式 

JPEG ベースライン方式、 DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠 
マルチピクチャーフオーマット （ HD サムネイル）対応 

画素数 

64 X 64〜已] 20 X 3840 

最大ファイルサイズ 

10 MB 

最大フォルダ数 

1000 

最大ファイル数 

40000 


電池持続時間 



明るさ「一引 

明るさ「± 0」 

明るさ「+引 

テレビを見る 

約已時間 

約4時間 

約3時間 

テレビを録画する 

約已時間 

約4時間 

約3時間 

ビデオを見る 

約已時間30分 

約4時間30分 

約3時間30分 

音楽を聴く 

約6時間30分 

約6時間30分 

約6時間30分 

写真を見る 

約已時間30分 

約4時間30分 

約3時間30分 


• お買い上げ時、「明るさ」は「±0」に設定されています。設定を下げることによって、電池持続時間を延 
ばすことびできます。（「明るさ」を設定するには42ページをお読みください） 


• 「コントラスト自動調整」を「オン」に設定している場合 （ P 42)、 電池持続時間び短くなる場合びあります。 
• 上記時間は、通常充電で充電した場合です。エコ充電で充電した場合の電池持続時間は、通常充電時の約 
90%の時間となります。 


(電池持続時間測定条件) 


テレビを見る 

放送波受信、本体アンテナ受信感度：高感度 

テレビを録画する 

視聴録画時、本体アンテナ受信感度：高感度、当社製 SD 力ー ド使用 

ビデオを見る 

当社製 SD カード使用 

共通の設定 

画面オフ設定：常時画面オン、画質モード：ダイナ三ック、音量：] 4、 
スピーカー使用、反響音を抑える/ル声を大さくする：オフ、 

サウンド：スタンダード、コントラスト自動調整：オフ 


再生ファイル：ビットレート96 kbps の AAC 、 当社製 SD カード使用、 
音楽を聴く 省電力設定：オン、音量：] 4、スピーカー使用、 

反響音を抑える：オフ、サウンド：フラット、再生中の写真表示設定：オフ 


写真を見る 画質モード：ダイナミック 、 BGM :オフ、当社製 SD カード使用 



• 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合びあります。 
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6 . 仕様りづき） 

AC アダプター 

入力 AC 100 V - 240 V 、已0/60 Hz ' 13 VA 

出力 DC 已 .0 V 720 mA 


バツテリーチヤージヤースタンド 

出力 DC 已 .0 V 已〇0 mA 


リチウムイオン内蔵電池 

電圧/容量（最ル） DC 3.7 V 1400 mAh 


録画可能時間の目き（ビットレート 412 kbps で算出） 


SD 力ー ド容量 

録画可能時間^ 2 

8 GB 

約43時間24分 

12 GB 

約6已時間28分 

16 GB 

約87時間20分 

24 GB 

約] 26時間49分 

32 GB 

約] 7已時間]2分 

48 GB 

約2已7時間 3] 分 

巨 4GB 

約349時間28分 


SD カード容量 

録画可能時間^ 2 

128 MB 

約 4] 分 

2 已巨 MB 

約]時間20分 

已 12 MB 

約2時間39分 

1 GB 

約已時間20分 

2 GB 

約] 0時間已]分 

4 GB 

約 2] 時間]9分 

巨 GB 

約32時間2已分 


• SD カードにデータび入っている場合は、録画時間は短くなります。 

《2放送局から送信されるビットレート（単位時間あたりの情報量）は、放送局や番組によって異なります。 
本機では、ビットレートの大きいま組 （412 kbps ) を想定して録画可能時間の目安を表示しています。 
そのため、情報量の少ないま組を録画する場合は、録画可能時間よりわ長く録画でさます。 

例：録画可能時間の表示び4日分の場合でち、1時間録画でさたなど 
(時間の差は録画したま組の情報量によって変わります） 

• この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 

• 本機では、フォントデータの制限により表示できない文字びあります。 

(表示でさない文字は「_」と表示されます） 

表示可能文字 曰本語： JIS 第一水準/第二水準準拠 

• Windows Media Audio 9 ( WMA 9) 対応 （ WMA 9 の Professional 、 Lossless、Voice および MBR ※叫こ 
は対応していません） 

《3 MBR : Multiple Bit Rate は、]つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む 
形式のことです。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を引さ 
起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるを喜や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 

危険 

「死 t や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 

A 

盤化 
言口 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A 

、、 ■■■ 

「傷害を負5ことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」です。 

江局 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です） 

0 

してはいけない 
内容です。 

〇 

実行しなければならない 
内容です。 


A 危険 


0 

0 


水のかかるおそれのある場所で、 AC アダプターを使わない 

お室、キッチン、洗濯場などで使用すると感電の原因になります。 

本機は充電式電池を内蔵しています 
• 乂中投入、加熱、高温での充電-使用-放置をしない 
• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 

発熱-発乂-破裂の原因になります。 


A 警告 


〇 


異常•故障日きには直ちに使用を中止する 
異常があったときには、 AC アダプターを抜く 
•煙び出たり、異常なにおいや音びする 
• 映像や音声び出ないことびある 
• 内部に水や異物び入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体や AC アダプターび破損した 
そのまま使うと火災-感電の原因になります。 

• 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談 
ください。 


そ 

の 

他 


まを上のごま意 必ずお守りください 


安全上の 
ご注意 
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まを上のご注意 ( 必ずお守りください ） (つづき） 



A 警告 

您) 

分解禁止 

分解、改造をしない 

(製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く） 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 

接触禁止 

雷び鳴った5、本機の金属部や AC アダプターのプラグに触 
れない 

感電の原因になります。 

磯) 

めれ手禁止 

めれた手で、 AC アダプターの抜き差しはしない 

感電の原因になります。 

0 

歩行中や乗り物を運輯中はテレビなどの映像を見ない 

交通事故の原因になります。 

0 

乗り物を運転中に操作しない 

事故の原因になります。 

0 

乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえない危険な場所で 
へッドホンを使わない 

事故の原因になります。 

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。 

0 

へッドホン使用時は、音量を上げすぎない 

耳を刺激するような大さな音量で長時間続けて聴くと、聴力び大さく 
損なわれる原因になります。 

0 

AC アダプターのコードやプラグを破損ずるようなことはしない 
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に巧げる、 
ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど） 

傷んだまま使用すると、乂災•感電-ショートの原因になります。 

• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 

0 

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。 
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A 警告 

0 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 
100 V 〜 240 V 於外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の原因になります。 

0 

内部に水などの液体をかけたりめ 5 したりしない 

本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。 

• 本機を水のかかるところで使用するとさは、カードふた、端テふた 
を確実に閉めてください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 

〇 

AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 

• AC アダプターを抜さ、乾いた布で而いてください。 

〇 

AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 
• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでください。 

A ま后、 

0 

水のかかるおそれのある場所で、バッテリーチャージャー 
スタンドを使わない 

内部に水び入ると故障の原因になることびあります。 

• バッテ U —チャージャースタンドは防水仕様ではありません。 

0 

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど^の原 
因になることびあります。 

※血流状態び悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を 
受けている）や皮膚感覚び弱い人などは、低温やけどになりやすい 
傾向びあります。 

0 

アンテナを目や顔に近づけない、人に向けない 

アンテナの先端に接触して、けびの原因になることびあります。 

• アンテナを使用するとさは、十分注意してください。 


安 
ご全 
ま上 
意の 
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まを上のご注意 ( 必ずお守りください ） (つづき） 


A ま意 


0 

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびの原因になることびあります。また、重量 
で外装ケースび変形し、内部部品び破損すると、火災•故障の原因に 
なることびあります。 

0 

異常に温度び高 < なるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像!;に高温（約目日で 
上）になります。本機や AC アダプターなどを絶対に放置しないでく 
ださい。 

火災の原因になることびあります。 

• また、外装ケースや内部部品び劣化する原因にちなりますのでごを 
意ください。 

0 

スピーカーに磁気の影響を受けやすいらのを近づけない 

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などび 
正しく機能しなくなることびあります。 

•スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等のおく 
に置かないでください。 

〇 

へッドホン接続前に、音量を下げる 

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大さな音び出て耳を傷める 
原因になることびあります。 

• 音量は少しずつ上げてご使用ください。 

〇 

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う 

本機からの電磁波などび、計器類に影響を及ぼすことびあります。 

〇 

付属の AC アダプターを使う 

付属外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になること 
びあります。 

を 

AC アダプター 
をあく 

長期間使わないときや、お手入れのときは、 AC アダプター 
を抜く 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の 
原因になることびあります。 

• カードは、保護のため取り出しておいてください。 
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t 保証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 

修理 • 使いかた • お手入れなどは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談 < ださい。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

r こんな表示び出たら」「故障かな！？」 （47 〜已〇ページ)でご確認のあと、直らないとき 
は、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

ポータブルテレビ 

♦品番 

SV-ME 巨已〇 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただを 
ますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD - ROM 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場ちはご要望により修理させていただき 
ます。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 
mm 診断•修理•調整•点検などの費用 
[ MMTO 部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 


※補修用性能部品の保有期間I 8年1 

当社は、このポータブルテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部 
品)を、製造打ち切り後8年保有しています。 


{女全上の 
ご注意 
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t 保証と アフターサービス (よくお読みください） （つづき) 

■ お居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談<ださい。 

《「よくあるご質問」 r メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http :// panasonic . jp / support / 

参修理に関するご相談は ••• 

パナソニック修理ご相談窓 □ 

司司ミモフリー 
B 己白ダイヤル 

•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地の「修理ご相談窓□」におかけください。 


函0120 -878-554 

關麵 ⑥※携帯電話- PHS か b わご利用になれます。 


参使いかた • お手入れなどのご相談は ••• 

パナソニックお客様ご相談センター 受付 諸き5〜日2〇 時 

電話黑ル函@01 20-878-365 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 

■上記番号がご利用いただけない場を 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函. 0120 -878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

_ ※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。_ 

《ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場 
合びあります。 


ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（]；|下「当社」）は、お客様の個人 
情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていたださます。 
併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいておりますので、ご 
了承願います。 

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場 
合を除さ、第王をに個人情報を開示-提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓口にご連絡ください。 
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巧 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2 了目] 7-7 

巧 (0166)22-301 1 旭り I 市 2 条通 1 日 T 目 11 日日 

巧 (0155)33-8477 帯広市西 20 条化 2 了目 23-3 

巧 (0138)48-6631 函館市西枯梗 589 番地 24 ] 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 青森市大字お田字豊田 364 

巧 (018)868-7008 秋田市外旭川きル谷地 3-] 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨 j I 忆了目1 -43 

巧 (022)387-1 117 仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (023)641-8100 山形市平清水1 T 目]-7已 

巧 (024)991 -9308 郡山市亀田 ] T 目已] - 1已 

巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 9 

巧 (027)254-2075 前橋市箱田町 325- 1 

0 (029)864-8756 つく ば市筑穂 3 T 目]已 -3 

凸 (048)728-8960 桶り怖ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広已 T 目9-已 

巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮あ2 了目 26-1 7 

0 (055)222-5822 甲府市宝 ] 了目 4- 13 

巧 (045)847-9720 横お市港南区曰野日了目 3- 16 

巧 (025 に 86-01 80 新漏市東区東明1 T 目 8- 14 

巧 (07 が 280-6608 金;尺市玉鲜 2 T 目266番地 

巧 (076)424-2549 富山市根塚町1 T 目1 -4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町 2 T 目14 

巧 (0263)86-9209 松本市寿：]ヒ7了目 3- 1 ] 

巧 (054)287-9000 静岡市莫区千代田 7 了目 7 -已 

巧 (052)819-0225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8 - 10 

巧 (058)278-6720 岐阜市中 I 鳥 4 T 目 42 

巧 (0577)33-0613 高山市巧岡町 3 T 目 82 

巧 (05 が 254-5520 津市义居野村町字山神 42 ] 

巧 (077)582-5021 守山市水保町]]目目番地の] 

巧 (075)646-21 23 京都市南区上鳥羽中ミ可原 3 番地 

巧 (06)6359-6225 大阪市城ま区関目 2T 目 1 已-已 

巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町 800 番地 

巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499- 1 

巧 (078)796-31 40 巧戸市須磨区弥栄台 3 了目] 3-4 

巧 (0857)26-9695 鳥取市安長 29 已 - ] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0852)23-1 128 松江市平成町 182 番地 14 

凸 (0853)21-31 33 出雲市渡橋町 416 

巧 (0855)22-6629 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (086)242-6236 岡山市：!ヒ区田中 138-1 10 

巧 (082 に 95-501 1 広島市西区南観音 1 了目] 3 -己 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷 220 - 1 


国各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 


東北地区 


首都圏 

地区 


中部地区 


近畿地区 


中国地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨 P 潟川山井野岡知阜山重賀都阪良^庫取子江雲田山島 □ 
札旭帯函青秋岩宮山福栃群茨埼千東山^新石富福長静愛岐高 I 二滋京大奈®ち鳥米松出お岡広山 



7. 保証と アフターサービス (よくお読みください） （つづき) 


巧 (087)868-6388 高松市勃使町1 52-2 

巧 (088)624-0253 徳島市沖ミ兵2 了目36 

巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2- 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡祗部町 y V 倉7已 - 1 

巧 (092)593-8002 春日市春日公園 3 T 目48 

巧 (0952)26-91 51 佐賀市鍋島町大宇; V 戸字上深町3日44 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市巧原4 了目 8-3 已 

巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北ち字草葉2099 -2 

S (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (0969 に 2-31 25 天草市港町 18-1 1 

巧 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1了目 5-33 

巧 (0997)53-51 01 奄美市名瀬朝仁町]1 -2 

巧 (098)877-1207 浦添市城間 4 T 目 23-] ] 


所在地、電話番号は変更になることびありまずので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 

http://panasonic.CG.jp/cs/service/area.htnnl 1109 


著作権など 

• 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。 

• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license 
by A 阿 S / S 0 LANA /4 C . 

• Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

• Intel 、 Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe、Adobe □コ '、 Adobe Acrobat 、 および Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の米国およ 
び/または各国での商標または登録商標です。 

• その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、 
本文中では TM 、 ⑥マークは一部明記していません。 

• 本製品は 、 Microsoft Corporation と複数のヴードパーティの一定の知的財産権によって保護されてい 
ます。本製品じ(外での前述の技術の利用もしくは配付は、 Microsoft もしくは権限を有する Microsoft 
のテ会社とサードパーティによるライセンスびない限り禁止されています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• MPEG Audio Layers 音声圧縮技術は 、 Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。 
• 当製品には、イーソル株式会社のリアルタイム 0 S P 「 l < ERNELv 4 およびミドルウェア PrUS 日 / Device 

び搭載されています。 


SD - Jukebox のご使用上の制限 

SD - Jukebox は音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するため、暗号技術を利用した著作権 
保護技術び組み込まれています。このため、ご使用いただ<にあたり下記の制限びあります。 

• SD - Jukebox は音楽データを暗号化して八ードディスクに記録します。暗号化された音楽データを別 
のフォルダやドライブ、他のパソコンに移動/複写して使用することはでさません。 

• ご使用の CPU ならびに八ードディスクの固有情報を暗号化処理のために使用しております。そのため、 
どちらか一方でち交換すると、それ似前の音楽データび使用でさなくなる場合びあります。 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


川島知媛岡賀崎分崎本草島縄 

香徳高愛福佐長大宮熊天献大沖 
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さ < いん 


英数字-記号 



明るホ_ 


アラーム . 44 

エコ充電設定 . 11 

オートパワーオフ .12. 23、27、36 

お気に入り . 39 

お手入れ . 已1 

オフタイマー . 44 

音声 . 15 

音量調整 . ]3、23、27 

画質モード . 42 

画面オフ設定 .] 已、26 

カラーエフェクト . 40 

小声を大さくする . 43 

コントラスト自動調整 . 42 

再生モード . 29 

サウンド . 43 

視聴録画 . 16 

宇幕 .] 已、26 

写真回転表示 . 40 

充電時間/充電回数 . 11 

省電力設定 . 29 

スキップ間隔設定 . 26 

スライドショー間陪 . 41 

スライドショー効果 . 41 

スライドショー順序 . 40 

スライドショーの BGM 設定 . 41 

製造番号 . 6 

設定初期化 . 45 

操作音 . 4已 


チャプターマーク . 24 

チャンネルー覧選択 .] 已 

チャンネル消去 . 14 

チヤンネルスキヤン . 12. 14 

チャンネル設定 . 12. 14 

電池残量表示 . 11 

電池持続時間 . 已7 

動作表示ランプ . 6、11、16、21、27 

二重音声 .15. 26 

曰時を指定して録画を予約 . 19 

反響音を抑える . 43 

番組追従機能 . 18 

番組表から録画を予約 . 17 

曰付検索 . 37 

フオーマット . 4已 

フオルダ検索 . 38 

プレイリスト . 28 

プレイ U スト連続再生 . 29 

プ□グレスバー表示 . 26、46 

プ□テク h . 2已 

ホールド設定 . 7 

本体アンテナ受信感度 .] 已 

本体情報表示 . 45 

予約一覧 . 22 

予約録画（曰時指定) . 19 

予約録画（番組表) . 17 

レジューム機能 . 23、24、27、36 

録画可能時間の目安 . 已8 

ワンセグ . 2 


音のエチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては気になるをのです。特に静かな夜間に 
は窓を閉めたり、へッドホンをご使用になるのを一つの方法です。 



音のエチケット 
シンボルマーク 



3 8 9 
5 21 


が 


9 ' 
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パナソニックの会員サイト rGLUB Panasonic 」 で 

「ご愛用者登録」をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためて 
プレゼントに応募!アンケートにもご協力をお願い申し上げます。 


PC 

携帯 


http://dub.panasorHcjp/ 

http://mobile.dub.panasorHcjp/ 



※このサービスは WE 目限定のサービスです。 


最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認くださし、。 


http :// panasonic . jp / support / 


愛情点検 I 

長年ご使用の ポータブル テレビの点検を/ 

の 

こんな症状は 
ありませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-映像や音声が出ないことがある 
.内部に水や異物が入った 
•本体や AC アダプターび破損した 
•その他の異常や故障がある 

平 

ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントか5 
電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談く 
ださい。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番]己号 

© Panasonic Corporation 2010 
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